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Section I 

Per Cigarette Data 


# # 

# 


Source; https://www.industrydocuments.ucsf.edu/docs/zfbl0001 





PM3000762356 


> III 


Bcmda 


Tar 

iPfl/clfl 

Nicotine 
. mg/c 1 g 

CO 

mg/cl g 

Water 

mg/cfg 

TPM 
mg/clg 

Puff 

Count 

Alpine 
king size 
filter menthol 
soft pack 

X 

s 

CV 

17.3±0.3 

0.7 

4.3 

1.06+0.02 

0.04 

3.6 

15.510.3 

0.6 

4.2 

3.4+0.1 
0.3 

9.6 

21.7+0.4 

1.0 

4.5 

9.2+0.1 
0.2 

2.4 

Astor 
king size 
filter 
hard pack 

X 

s 

CY 

17.210.4 

1.0 

5.6 

1.0210.02 
0.05 

4.7 

17.710.5 

1.1 

6.4 

3.410,3 

0.6 

17.3 

21.610.7 

1.6 

7.2 

8.1+0.1 
0.2 

2.8 

Astor lOO's 

100 mm 
filter 
hard pack 

X 

s 

CV 

16.210.3 

0.7 

4.0 

1.1110.03 
0.06 

5.1 

17.110.5 

1.0 

5.9 

1.710.1 

0,2 

14.1 

19.110.4 

0.9 

4.6 

9.210.1 

0.3 

3.2 

Astor 100's 

100 mm 

filter menthol 
hard pack 

X 

s 

CV 

16.8+0.2 

0.5 

2.7 

1.1210.02 

0.04 

3.5 

17.2+0.3 

0.6 

3,7 

1.910.1 

0.2 

10.0 

19.8+0.3 

0.6 

2.9 

9.010.1 

0.2 

2.0 

Belair 
king size 
filter menthol 
soft pack 

X 

s 

CV 

11.2t0.2 

0.5 

4.4 

0.83+0.02 

0.04 

5.4 

10.5+0.2 

0,5 

5.0 

1,310.1 

0.2 

15.9 

13.4+0.3 

0.7 

5.2 

7.610.1 

0.3 

3.4 

Belair 100's 
lOO mm 

filter menthol 
soft pack 

X 

s 

CV 

9.810.2 

0.6 

5.6 

0.68+0.02 

0.04 

5.6 

10.1±D,3 

0.7 

6.8 

0.9+0.05 

0.1 

11.6 

11.5+0.3 

0.7 

5.9 

8,910.1 

0,3 

3.4 

Benson & Hedges 
regular size 
filter 
hard pack 

X 

s 

CV 

0.910.1 

0.2 

23.1 

0.10+0.01 

0.02 

18.2 

2.010.1 

0.3 

14.0 

0.1+0.02 

0.05 

40.6 

1.210.1 

0.3 

21.7 

7,410.2 

0.4 

5.4 

Benson & Hedges 
king size 
filter 
hard pack 

X 

s 

CV 

15.5+0.3 

0.7 

4.7 

1.13+0.03 
0.07 

6.1 

12.5+0.3 

0.6 

4.7 

1.910.1 

0.2 

11.5 

18.510.4 

0.9 

5.0 

8.6+0.1 
0.3 

3.2 
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PM3000762357 


I 111 


Brands 


Tar 

Jna/glfl 

Nicotine 

infl/c.ig 

CO 

mg/clg 

t 

Water 

TPM 

ing/clg 


Puff 

£Qunt 

Benson & Hedges 100’s 

X 

17.2+0.3 

1.09+0.02 

16.6+0.4 

2.2±0.2 

20.5+0.5 


9.6+0.1 

100 mm 

s 

0.7 

0.05 

0.9 

0.4 

1.1 


0.2 

f I Iter 
hard pack 

CV 

4.3 

4.4 

5.3 

17.8 

5.3 


2.5 

Benson & Hedges 100’s 

X 

17.0±D.2 

1,08+0.02 

16.2±0,3 

2.1±0.1 

20.210.3 


10.010.1 

100 mm 

s 

0.5 

0.04 

0.6 

0.3 

0.7 


0.2 

filter menthol 
hard pack 

CV 

3.0 

/u y 

3,7 

/ ^ 2- 

4.0 

12.8 

3.5 

7 

2.5 

Benson i Hedges 100’s 

X 

17.7+0,3 

1.15±0.02 

0.05^ 

17.3+0.6 

2.1+0.1 

21.010.4 

10.610.1 

Too mm 

s 

0,7 

1.3 

0.3 

0.9 


0.3 

filter 
soft pack 

CV 

4.2 

4.0 

7.3 

13.1 

4.3 

/‘2 i..:» 2- < 

^7 

2.5 

S t. 

Benson 4 Hedges lOO’s 

X 

17.2±0.3 

1.13±0.02 

17.1+0.4 

2.010.1 

20.410.4 

10.310.1 

100 mm 

s 

0.6 

0.05 

0.9 

0.3 

0.9 


0.2 

filter menthol 
soft pack 

CV 

3.7 

4.2 

5.4 

13.0 

4.2 


2.4 

B&H Deluxe Lights 100’s 

X 

10.5±0.2 

0.76+0.02 

12.0+0.3 

1.110.04 

12.310.2 


9.510.1 

100 mm 

s 

0.4 

0.04 

0.6 

0.1 

0.5 


0.3 

filter 
hard pack 

CV 

3.8 

5.0 

5.1 

8.8 

4,0 


3.0 

B&H Deluxe Lights 100’s 

X 

10,6±0,2 

0.77±0.02 

11.5±0.3 

1,1+0.04 

12.5+0.2 


9.310.1 

100 trm 

s 

0.5 

0.04 

0.7 

0.1 

0.5 


0.2 

filter menthol 
hard pack 

CV 

4.3 

4.8 

5.8 

8.8 

4.0 


2.4 

B&H Deluxe Ultra Lights 100’s 

X 

5,4+0.1 

0.44+0.01 

6.4 0.2 

0.5+0.03 

6.310.1 


9.310.2 

100 mm 

s 

0.2 

0.02 

0.4 

0.1 

0.2 


0.5 

ft Iter 
hard pack 

CV 

3.5 

4.6 

5.7 

11.4 

3.1 


5.0 

B&H Deluxe Ultra Lights 100’s 

X . 

5.6+0.2 

0.44+0,01 

6.5_0.3 

0.5+0.03 

6.510.3 


9.310.1 

100 tran 

s 

0.5 

0.03 

0.7 

0.1 

0.6 


0.3 

filter menthol 

CV 

9.4 

5.7 

10.9 

11.5 

9.0 


3.3 


hard pack 
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PM3000762358 


II 




Tar 

JBfl/.clg 

Nicotine 
mg/cl g 

CO 

mg/.clg 

Water 

jTtg/.clg 

TPM 
mg/clg 

Puff 

gpmt 

Benson 4 Hedges Lights 100’s 
100 ran 
filter 
soft pack 

X 

s 

CV 

11.0+0.2 

0.5 

4.1 

0.78+0,01 

0.03 

4.3 

12.9+0.3 

0.7 

5.7 

1.110.03 ‘ 
0.1 

7.1 

12.9+0.2 

0.5 

4.0 

10.310.1 

0.3 

2.5 

Benson i Hedges Lights lOO’s 
100 mm 

filter menthol 
soft pack 

X 

s 

CV 

10.8+0.2 

0.5 

4.5 

0.76±D.02 

0.04 

5.5 

12.3+0.4 

0.8 

6.6 

1.1+0.03 

0.1 

7.0 

12.6+0.3 

0.6 

4.6 

10.610.1 

0.3 

2.5 

Benson & Hedges Multi filter 
king size 
fl Iter 
soft pack 

X 

s 

CY 

11.6+0.3 

0.7 

6.1 

0.8110.02 

0.04 

5.6 

11.3+0.3 
0.7 , 

5.9 

1,510.1 

0.2 

12.2 

13.9+0.4 

0.9 

6.5 

8.410.1 

0.3 

3.5 

Benson 4 Hedges Multi filter 
king size 
filter menthol 
soft pack 

X 

s 

CV 

12.5+0.4 

0.9 

7.0 

0.8310,02 

0.04 

5.3 

11.2+0.5 

1.1 

9.4 

1.7+0.1 
0,3 

16.5 

15.0+D.5 

1.2 

7.7 

8.3+0.2 

0,4 

4.6 

Bright 
king size 
filter menthol 
soft pack 

X 

s 

CV 

6.3i0.1 

0.3 

4.6 

0.49+0.01 

0.03 

6.7 

9.0+0.3 
0.6 

7.0 

0.6+0.02 

0.05 

7,8 

7.4+0.2 
0.3 

4.6 

7.3+0.1 
0.2 

3.2 

Bright 100s 

100 mm 

filter menthol 
soft pack 

X 

s 

CV 

6.5±0.2 

0.5 

6.9 

0.52+0.02 

0.04 

6.8 

10.2+0.3 

0.7 

7.3 

0.610.03 

0.1 

10.9 

7.7+0.2 
0.5 

6.8 

9.110.1 

0.2 

2.0 

Bull Durham 
king size 
filter 
soft pack 

X 

s 

CY 

28.9+0.5 

1.2 

4.1 

1.8510.03 

0.07 

3.7 

24.210.5 
1.0 

4.3 

5.910.3 

0.6 

10,4 

36.6+0.7 

1.5 

4.2 

10.910.1 

0.3 

2.9 

Cambridge 
king size 
filter 
herd pack 

X 

s 

CV 

<0.5 

<0.02 

0.1+0.05 

0.1 

165.9 

<0.5 

<0.5 

8.510.2 

0.3 

4.0 
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III 



Brands . 


Tar 

mq/clq 

Nicotine 

jpg/cJg 

CO 

mfl/glfl 

Water 

mg/clfl 

TPM 

mg/clg 

Puff 

Count 

Cambridge 
king size 
filter 
soft pack 

X 

s 

CV 

1.1±0.1 

0.2 

15.0 

0.1510.01 

0.02 

14.4 

1.810.1 

0.2 

13.7 

0.1D.O2 

0.1 

48.4 

1.410.1 

0.2 

14.2 

8.310.2 
0.3 

4.2 

Cambridge 100’s 

100 mm 
flIter 
soft pack 

X 

s 

CV 

4.8±0.2 

0.4 

7.5 

0.4410.01 

0,03 

7.1 

7.210.2 

0.5 

6.4 

0.4+0.02 

O.OF 

12.8 

5.7+0.2 
0.4 

7.3 

9.610.2 
0.4 

4.2 

Camel 

regular size 
non-filter 
soft pack 

X 

s 

CV 

21.7±D.4 

0,9 

4.2 

1.3210.03 

0.06 

4.2 

15.910,5 

1.2 

7.5 

3.5+0.2 
0.5 

15.3 

26.5+0.6 

1.2 

4.7 

6.610.1 

0.2 

3.4 

Camel Filters 
king size 
filter 
hard pack 

X 

s 

CV 

16.810.3 

0.6 

3.6 

1.0510.02 

0.04 

3.4 

16.110.4 

0.9 

5.3 

3.610.2 

0.5 

15.2 

21.5+0.5 

1.0 

4.8 

8.2+0.1 
0.1 

1.8 

Camel Filters 
king size 

fllW 
soft pack 

X 

s 

CV 

15.710.3 

0.7 

4.5 

1.0010.02 

0.05 

5.3 

15.71P.4 

0.8 

5.3 

3.110.2 

0.4 

13.9 

19.910.5 

1.1 

5.6 

8.61Q.1 

0.2 

2.3 

Camel Lights 
king size 
filter 
hard pack 

X 

s 

CV 

9.710.3 

0.6 

5.9 

O.691D.02 

0.05 

7.2 

11.010.4 

0.8 

7.3 

1.2+0.1 

0.2 

15.8 

11.610.3 

0.8 

6.7 

8.510.1 

0.3 

3.9 

Camel Lights 
king size 
f1 Iter 
soft pack 

X 

s 

CV 

8.810.2 

0.4 

4.7 

0.63+0.01 

0.03 

5.1 

12.810,3 

0.8- 

6.1 

1.0+0.04 
0,1 

10.1 

10,4+0.2 

0.5 

4.9 

8.010.1 

0.3 

3.2 

Camel Lights 100's 

100 mm 
filter 

X 

s 

CV 

11.310.2 

0.5 

4.5 

0.78+0.02 

0.04 

5.2 

12.9+0.4 

0.9 

6.6 

1.210.1 

0.1 

11.7 

13.2+0.3 

5.0 

lO.OlO.I 

0.3 

2.6 


soft pack 
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Tar 

Nicotine 

CO 

Water 

TPM 

Puff 

Brands 


ilifl/clg 

mg/clg 

mg/clg 

mg/clg 

mg/clg 

Counl 

CarIton 
king size 
f11 ter 
hard pack 

X 

s 

CV 

<0.5 

<0.02 

0.0±}.03 

0.1 

196.7 

0.0+0.02 

0.0? 

689.1 

<0.5 

6.4+0.2 
0.4 

5.9 

Carlton 

X 

1.0+0.04 

0.13+0.01 

2.0i0.1 

0.1+0.02 

1.3+0.04 

6.7+0.1 

king size 

s 

0.1 

0.01 

0 2 

0.0? 

0,1 

0.3 

filter 
soft pack 

CV 

9.7 

10.3 

7.6 

39.4 

7.3 

4.3 

Car I ton 

X 

0.6+0.05 

0.10+0.004 

1.4±0.1 

O.lrt.Ol 

0,8+0.05 

6.8+0.1 

king size 

s 

0.1 

0.01 

0.1 

O.OT 

0.1 

0.5 

filter menthol 
soft pack 

CV 

16.7 

10.5. 

9.8 

44.9 

13.6 

3.9 

Carlton lOO's 

X 

O.BiO.l 

0.13+0.01 

1.2+0.1 

0.1+0.03 

1.1+0.1 

8.3±0.1 

100 mm 

s 

0.2 

0.03 

0.2 

0.1 

0.3 

0.2 

filter 
hard pack 

CV 

25,1 

24.9 

19.2 

62.3 

23.0 

3.0 

Carlton 100's 

X 

0.9+0.1 

0.13+0.01 

1.2+0.1 

0.1±0.02 

1.1+0.1 

8.1+0.1 

100 mm 

s 

0.2 

0,02 

0,2 

0.05 

0.2 

0.2 

filter menthol 
hard pack 

CV 

24.0 

16.4 

15.3 

57.6 

21.2 

2.6 

Carlton 100's 

X 

4.2+0.3 

0.39+0.02 

5.7+0.4 

0.4+0.04 

4.9+0.3 

8.6+0.2 

100 mm 

s 

0.6 

0.04 

0.9 

0.1 

0.7 

0.5 

f11 ter 
soft pack 

CV 

14.3 

11.0 

16.4 

25.7 

14.0 

5.7 

Carlton 100's 

X 

5.140.3 

0.45+0.02 

6.9+0.4 

0.4+0.03 

5.9±0.3 

8.310.1 

100 nrn 

s 

0,6 

0.04 

0,8 

0.1 

0.7 

0.2 

filter menthol 
soft pack 

CV 

11.4 

9.7 

11.6 

15.7 

11.3 

2.9 

Carlton 120's 

X 

6.8+0,2 

0.64±0.02 

5.9+0,2 

0.6+0.04 

8.0+0.3 

10.4+0.1 

120 mm 

s 

0.5 

0.04 

0.6 

0.1 

0.6 

0.3 

f11 ter 
soft pack 

CV 

8.0 

6.4 

9.5 

13.0 

7.9 

3.0 
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PM3000762361 





Tar 

ma/clfl 

Nicotine 

my/clg 

CO 

iTio/g.l.g 

Water 

ms/clq 

TPM 

mq/clg 

Puff 

,6o,iiat 

Carlton 120’s 

120 mm 

filter menthol 
soft pack 


X 

s 

CV 

6.6+0.2 

0.5 

6.9 

0.63+0.02 

0.04 

5.7 

5 . 6 + 0.3 
0.6 

10.6 

0.6+0.03 

0.1 

11.8 

7.9±0.2 

0.5 

6.8 

10.4±0.2 

0.4 

4.0 

Carlton SI 1ms tOO’s 
100 mm 
filter 
hard pack 


X 

s 

CV 

5.7i0.2 

0.5 

9.1 

0.49+0.01 

0.03 

6.2 

6.8±0.3 

0.6 

9.0 

0,5±Q.04 

0.1 

17.0 

6.7+0.3 
0.6 

9.1 

8.510.1 

0.3 

3.5 

Carlton SI 1ms lOO's 
100 mm 

filter menthol 
hard pack 


X 

s 

CV 

5.5+0.1 
0.3 

5.0 

0.50+0.01 

0.03 

5.8 

6.7+0.2 
0.4 

6.5 

0.5^.02 
O.OT 

7.5 

6.5+0.1 
0.3 

4.7 

8.510.1 

0.3 

3.4 

Century C25) 
king size 
filter 
soft pack 


X 

s 

CV 

15.4±0.2 

0.5 

3.4 

0.98+0.02 

0.04 

3.8 

17.0+0.4 

0.9 

5.1 

Z.5+0.1 
0.3 

12.9 

18.8±0.3 

0.7 

3.7 

8.2+0.1 
0.2 

2.4 

Century lOO's (25) 

100 mm 
filter 
soft pack 


■» 

X 

s 

CV 

17,0±D.2 

0.4 

2.5 

1.14+0.02 

0.04 

3.5 

19.9+0.3 

0.7 

3.7 

2.0+0.1 
0.2 

10.5 

20.2±0.2 

0.5 

2.5 

10.1+0.1 

0.3 

2.5 

Century Lights (25) 
king size 
filter 
soft pack 


X 

s 

CV 

9.6±0.2 

0.4 

4.1 

0.69+0.02 

0.03 

5.0 

12.0±0.2 

0,5 

3.9 

1.2+0.1 
0.2 

14.7 

11.5±0.2 

0.5 

4.6 

8.110.1 

0.3 

3.7 

Century Lights 100*s 
100 mm 
filter 
soft pack 

(25) 

X 

s 

CV 

11.5i0.2 

04 

3.7 

0.83+0,02 

0.03 

4.1 

15.0+0.3 

0.6 

4.5 

1.2+0.04 
0.1 

6.9 

13.5+0.2 

0.5 

3.7 

9.410.1 

0.2 

2.3 

Century Lights lOO’s 
100 mm 

filter menthol 

(25) 

X 

s 

CV 

11.1±0.2 

0.4 

3.2 

0.78+0.01 

0.03 

3.3 

12.5+0.3 

0.6 

4.6 

1.1+0.03 

0.1 

6.0 

13,1+0.2 

0.4 

3.1 

9.4+0.1 
0.2 

2.0 


soft pack 
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Brands 


Tar 

jog/iLU} 

Nicotine 

mq/clg 

CO 

ma/clg 

Water 

H^/cIg 

TPM 

fttg/cifl 

Puff 

Count 

Chesterfield 
regular size 
non-fI Iter 
soft pack 

X 

s 

CV 

20 .2+0.6 

1,4 

7.1 

1.23±0.03 

0.07 

5.4 

13.310.4 

0.8 

6.0 

3.3+0.1 
0.3 

8.7 

24.7+0.7 

1.5 

6.0 

7.110.1 
0.2 

5.1 

Chesterfield 
king size 
non-fI Iter 
soft pack 

X 

s 

CV 

25,9+0.3 

0.7 

2.9 

1.53+0,02 

0.05^ 

5.5 

16.0+0.3 

0.8 

4.8 

3.3+0.2 
0.3 

10,4 

28.7+0.4 

1.0 

3.4 

9.310.1 

0.3 

3.5 

Concord (Open) 
king size 
filter menthol 
soft pack 

X . 
s 

CV 

6.0±0,4 

1.0 

16.7 

0.46+0.03 

0.06 

13.0 

4.910.5 

1.1 

21.5 

0.5+0.1 
0.1 

22.2 

7.010.5 

1,2 

16.7 

9.610.1 

0,3 

3.2 

Concord (Close) 
king size 
filter menthol 
soft pack 

X 

s 

CV 

14.7+0.3 

0,6 

4.3 

0.8710.02 

0,04 

5.1 

14.0+0.4 

0.9 

6.4 

1 .9+0.1 
0.2 

11.6 

17.4+0.4 

0.8 

4.7 

8 ,110.1 

0.2 

2.7 

Dorado 
king size 
filter 
soft pack 

X 

s 

CV 

14.3+0.3 

0.7 

4.6 

0.90+0.02 

0.03 

3.9 

14.510.3 

0.7 

4.5 

3.010.2 

0.5 

17.8 

18.210.5 

1.2 

6.4 

7.010.1 

0.2 

2.9 

DoraI Filter Lights 
king size 
filter 
soft pack 

X 

s 

CV 

12.8±0.3 

0.6 

4.7 

0.73+0.02 

0.04 

5.1 

15.3+0.4 

0,8 

5.4 

2 .2+0.2 
0.4 

16.9 

15.810.4 

0.9 

5.8 

6.7+0.1 
0.3 

4.0 

Doral Filter Lights 
king size 
filter menthol 
soft pack 

!■» 

X 
' s 

CV 

12.7+0.3 

0.6 

6.0 

0.71+0.02 

0.05 

6.5 

15.4+0.5 

1 .0- 

6.8 

2 .3+0.3 
0.6 

27.2 

15.8+0.6 

1.4 

8.7 

6 .6+0.2 
0.3 

5.1 

Doral 100’s Filter Lights 

100 mm 

filter 

X 

s 

CV 

12.510.3 

0.6 

4.6 

0,8110.02 

0.04 

4,9 

14.3+0.3 

0.7 

4.6 

1.410,1 

0.2 

11.1 

14,7+0.3 

0.7 

4.8 

8.910.1 

0.2 

2.8 


soft pack 
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Brands 


Tar 

Nicotine 

CO 

jns/iiLg 

Water 

mp/clg 

TPM 

ingZcIg 

Puff 

Count 

Doral 100's Filter Lights 
too mm 

filter menthol 
soft pack 

X 

s 

CV 

12.8±0.2 

0.5 

4.2 

0.80±0.02 

0.04 

4.5 

14.7i0.3 

0.6 

4.2 

1.4+0.1 
0.2 

13.8 

15.0±0.3 

0.7 

4.8 

8.5+0.1 
0.2 

2.9 

Dunhlll Deluxe Lights Kings 
king size 
filter 
hard pack 

X 

s 

CV 

12.2±0,2 

0.5 

4.1 

0.87+0.02 

0.04 

4.9 

11.6+0.3 

0.8 

6.5 

1.5+0.1 
0.2 

12.7 

14,6+0.3 

0,7 

4.7 

7.8+0.1 
0.2 

2.5 

Dunhlll Deluxe Lights 100's 
100 mm 
filter 
hard pack 

X 

s 

CV 

11.8+0.2 

0.4 

3.5 

0.89+0.02 

0.05 

5.3 

11.3±0.2 

0.6 

5.0 

1.2+0.1 
0.1 

10.8 

13.9+0.2 

0.6 

4.0 

9.8+0.1 
0.3 

2.6 

EnglIsh Ovals 
regular size 
non~f1 Iter 
hard pack 

X 

s 

CV 

20.2+0.5 

1.1 

5.3 

1.40+0.04 
0.09 

6.6 

12.9+0.3 

0.7 

5.8 

2.9+0.2 
0.5 

18.0 

24.5±0.7 

1.5 

6.3 

7.7+0.1 
0.3 

4.3 

EnglIsh Ovals 
king size 
non-f1 Iter 
hard pack 

R 

s 

CV 

23.9+0.5 

1.1 

4.5 

1.71+0.04 

0.08 

4,8 

15.6+0.3 

0.8 

4.9 

2.6+0.1 
0.2 

9.6 

28.3±0.6 

1.3 

4.6 

10.6+0.2 

0.4 

3.8 

Eve Slim Lights 100's 

100 mm 
f11ter 
hard pack 

X 

s 

CV 

12.7+0.2 
■ 0.5 

3.7 

0.95+0.05 

0,06 

6.4 

11.0±0.2 

0.5 

4.5 

2.3+0.1 
0.3 

11.9 

16.0+0.3 

0.7 

4.7 

8.1+0.1 
0.3 

3.5 

Eve Slim Lights 100»s 

100 rren 

filter menthol 
hard pack 

X 

s 

CV 

12.6+0.3 

0.7 

5.4 

0.92+0.02 

0.05 

5.9 

11.0+0.3 
0.7 

6.2 

2.4+0.2 
0.5 

22.5 

15.9±0.5 

1.2 

7.3 

7.9+0.1 
0.2 

2.9 

Eve Lights 120's 

120 mm 
filter 
hard pack 

X 

5 

CV 

13.2+0.3 

0.7 

5.3 

1.04±0.02 
0.05 

5.1 

12.2+0.4 

0.8 

6.5 

1.2+0.1 
0.1 

10.7 

15.4±0.4 

0.8 

5,5 

13.7+0.2 

0.4 

2.9 


Pag© 8 


Source: https://www.industrydocuments.ucsf.edu/docs/zfbl0001 




PM3000762364 


Brands 


Tar 
mg/cl g 

Nicotine 
mg/o I g 

CO 

mg/clg 

Water 

mg/clg 

TPM 

mg/cfg 

Puff 

.Count 

Eve LIgh+s 120’s 

120 mm 

filter menthol 
hard pack 

X 

s 

CV 

13.3+D.4 

0.9 

7.0 

t.05±0.03 

0.07 

7.0 

12.3i0.4 

1.210.1 

0.1 

10.6 

15.5+0.5 

1.1 

7.2 

14.0+0.2 

0.5 

3.3 

F!esta 
king size 
ft Iter 
soft pack 

X 

s 

CV 

17.2+0.3 

0.7 

3.9 

0.75+0.02 

0.04 

5.0 

20.510.3 

0.8 

3.8 

3.5+0.2 
0.4 

11.2 

21.5+0.4 

0.9 

4.3 

7.810.1 

0.2 

2.4 

Ga1axy 
king size 
filter 
soft pack 

X 

s 

CV 

14.5+0.2 

0.5 

3.5 

0.98+0.02 

0.05 

4.6 

15.3+0.4 

0.9 

5.9 

2.010.1 

0.2 

10,6 

17.6+0.3 

0.7 

3.8 

7.9+0.1 
0.2 

2.6 

Half & Half 
king size 
filter 
soft pack 

X 

s 

CV 

18.2+0.4 

0.9 

4.9 

1.28+0.03 

0.07 

5.8 

16.6+0.4 

0 9 

5)5 

3.6+0.2 
0.5 

14.2 

23.110.6 

1,3 

5.8 

10.0+0.2 

0.4 

4.2 

Herbert Tareyton 
king size 
non-f1 Iter 
soft pack 

X 

s 

CV 

26.4±0.7 

1.6 

6.2 

1.67+0.04 

0.08 

5.0 

18.1±0.5 

1.2 

6.8 

3.810.2 

0.5 

12.9 

31.8+0.9 

2.1 

6.6 

9.310.2 

0.4 

3.9 

Iceberg 100's 

100 mm 

ft Iter menthol 
soft pack 

X 

s 

CV 

4.2+0.2 

0.4 

9.1 

0.37±0.01 

0.03 

9.0 

6.2+0.3 
0.6 

9.4 

0.410.03 

0.1 

17.2 

4.910.2 

0.5 

9.1 

8.010.1 

0.2 

2.8 

Kent Mlcronite 11 
king size 
flIter 
hard pack 

X 

s 

CV 

11.9+0.3 

0.6 

4.9 

0.66+0.02 

0.04 

4.3 

12.410.3 

0.8 

6.2 

t. 910.1 
0.3 

17.6 

14.610.4 

0.9 

6.1 

7.710.2 

0.5 

6.5 

Kent Mlcronite il 
king size 
f1 Iter 

X 

s 

CV 

13.0+0.3 

0.6 

4.8 

0.94+0.02 

0.04 

4.6 

13.4+0.4 

0.9 

6.4 

2.0+0.1 
0.3 

15.4 

16.0+0.4 

0.9 

5.8 

8.4+0.1 
0.2 

2.4 


soft pack 
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Tar 

Nicotine 

CO 

Water 

TPM 

Puff 

Brands 


mg/clg 

mg/clg 

mg/gJa 

mg/.clg 

jng/cJg 

Count 

Kent Micronfte II 100s 

X 

14.1+0.4 

1.0810.03 

13.210.5 

1.610.1 

16.8+0.6 

9.710.2 

100 mm 

s 

1.0 

0,06 

1.0 

0.2 

1.2 

0.4 

filter 
soft pack 

CV 

6.9 

5.4 

7.9 

14.1 

7.4 

3.7 

Kent Micron Ite 11 100s 

X 

15.9±0.4 

1.25+0.02 

15.11D.4 

2.013.1 

19.2+0.5 

9.410.1 

too mm 

s 

0.8 

0.05 

0.9 

0.2 

1.0 

0.3 

filter menthol 
soft pack 

CV 

5.1 

4.2 

5.8 

10.5 

5.3 

3.1 

Kent Golden Lights 

X 

9.810.3 

0.7710.02 

11.410.3 

1.4+0.1 

12.010.4 

6.610.1 

king size 
fllUr 
hard pack 

s 

0.6 

0.04 

0.7 

0.2 

0.9 

0.3 

CV 

6.3 

5.3 

6.5 

18.1 

7.2 

4.9 

Kent Golden Lights 

X 

8.9+0.2 

0.74+0.02 

10.310.4 

1.010.1 

10.610.3 

7,110.1 

king size 
filter 
soft pack 

s 

0.5 

0.03 

1.0 

0.2 

0.7 

0.3 

CV 

5.7 

4.6 

9.3 

16.9 

6.5 

4.0 

Kent Golden Lights 

X 

8.1+0.3 

0.70+0,03 

9.0+0.4 

0.810.1 

9.710.4 

7.2+0.1 

king size 
fI Iter menthol 
soft pack 

s 

0.6 

0.06 

0.9 

0.1 

0.8 

0.3 

CV 

7.9 

8.0 

10.1 

14.5 

8.5 

4.4 

Kent Golden Lights 100s 

X 

10.0+0,4 

0.85+0.03 

11.4+0.6 

1.010.1 

11.9+0.5 

8.9+0.1 

100 mm 

s 

0.9 

0,06 

1.3 

0.2 

1.1 

0.3 

filter 
hard pack 

CV 

8.5 

7,6 

11.2 

15.0 

8.9 

3.1 

Kent Golden Lights 100s 

X 

9.6i0.2 

0.8210.02 

10.510.3 

0.9+0.04 

11.3i0.3 

9.0D.1 

100 mm 

s 

0.5 

0.04 

0.8 

0.1 

0.6 

0.2 

filter 
soft pack 

CV 

5.6 

5.0 

7.3 

9.8 

5.6 

2.8 

Kent Golden Lights 100s 

X 

8.810.3 

0.76+0.02 

9.710.5 

0.9+0.1 

10.4+0.4 

9.110.2 

100 mra 

s 

0.8 

0.05 

1.2 

0.1 

0.9 

0.4 

fitter menthol 
soft pack 

CV 

8.7 

6.0 

12.6 

15.7 

8.8 

4.5 
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Tar 

Nicotine 

CO 

Water 

TPM 

Puff 



mq/clg 

ma/clfl 

flig/cl8 

mg/cl g 

mg/clg 

■Count. 

Kent 111 

X 

3.2±0.2 

0,37+0.02 

4.1i0.2 

0.3+0,03 

3.8+0.2 

7.210,1 

king size 
filter 
soft pack 

s 

0.4 

0.03 

0.5 

0.1 

0.5 

0.3 

CV 

12.6 

9.5 

13.3 

24.6 

12.2 

4.4 

Kent III 100s 

X 

4.9±0.2 

0.52±0.02 

6.9+0.3 

0.4+0.02 

5.8+0.2 

8.510.1 

too tnm 

s 

0.4 

0.04 

0.7 

O.OI 

0.4 

0.2 

H1 ter 
hard pack 

CV 

7.6 

8.0 

9.9 

9.7 

7.5 

2.8 

Kent III 100s 

X 

4.2+0.2 

0.46+D.02 

5.7+0.3 

0.3+0.03 

4.9+0.2 

8.6+0.2 

100 tnn 

5 

0.4 

0.04 

0.7 

0.1 

0.5 

0.4 

filter 
soft pack 

CV 

10.7 

9.7 

11.7 

20.2 

10.6 

4.1 

Kooi 

X 

22.4+1.2 

1.23+0.04 

15.2+0.4 

3.510.3 

27.111.4 

6.610.1 

regular size 

Sv 

2.7 

0.09 

1.0 

0.6 

3.2 

0.3 

non-filter menthol 
soft pack 

12.1 . 

7.5 

6.5 

17.6 

11.7 

4.2 

Kool 

X 

16.8iJD.4 

1.09i0,03 

17.6+0.4 

4.3+D.3 

22.2+0.6 

7.410.1 

king size 
fllfer menthol 
hard pack 

5 

0,8 

0.06 

0,8 

0.7 

1.^ 

0.2 

CV 

5.0 

5.4 

4.6 

15.8 

6.3 

3.2 

Kool 

X 

18.0±0,4 

1,18+0.03 

18.3+0.5 

4.210.3 

23.4+0.7 

7.510.1 

king size 
filter menthol 
soft pack 

s 

0.9 

0.07 

1.0 

0.6 

1.5 

0.3 

CV 

5.3 

5.6 

5.5 

15.1 

6.4 

3.6 

Kool (25) 

X 

18.0+0.3 

1.16+0.03 

18.4+0.5 

4.3+0.3 

23.410.6 

7.510.1 

king size 
filter menthol 
soft pack 

s 

0.7 

0.06 

1.1 

0.7 

1.3 

0.2 

CV 

4.0 

5.0 

6.2 

15.4 

5.6 

2.4 

Kool Lights 

X 

10.3+0.3 

0.77+0.02 

10.9+0.2 

1.310.1 

12.410.4 

7.8+D.1 

king size 

s 

0.7 

0.04 

0.5 

0.2 

0.9 

0.2 

filter menthol 
soft pack 

CV 

6.5 

5.3 

4.7 

16.3 

6.9 

3.2 
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Brands 


Tar 

flifl/cig 

Nicotine 
mg/clg 

CO 

mg/cLg 

Water 

TPM 

Difl/dg 

Puff 

Kool Lights 100's 

100 nvn 

filter menthol 
soft pack 

X 

s 

CV 

10.510.3 

0,7 

6.5 

0.8110.02 

0.04 

5.3 

10.1+0.4 

0.9 

8.9 

1.0+0.05 

0.1 

10.8 

12,4+0.4 

0.8 

6.6 

9.210.2 

0.3 

3.7 

Kool Mllds 
king size 
filter menthol 
soft pack 

X 

s 

CV 

12.010.3 

0.6 

5.3 

0.8510.02 

0.05 

5.6 

13.4+0.3 

0.6 

4.4 

1,610.1 

0.1 

7.2 

14.4+0.3 

0.8 

5.3 

7.110.1 

0,2 

2.9 

Kool Mllds (25) 
king size 
filter menthol 
soft pack 

X 

s 

CV 

11.710.3 

0.6 

4.9 

0.8110.02 

0.04 

4.7 

13.5+0.3 

0.7 

5.1 

1.5+0.1 
0.2 

16.0 

14.0+0.3 

0.8 

5.5 

7.0+0.1 
0.1 

1.9 

Kool Mllds 100‘s 

100 mm 

filter menthol 
soft pack 

X 

s 

CV 

12.110.2 

0.4 

3.3 

0.87+0.02 

0.04 

4.3 

13,810.4 

0.8 

5.7 

1.210.1 

0.1 

10.0 

14.2+0.2 

0.5 

3.7 

8.610.1 

0.3 

3.5 

Kool Super Longs 100's 

100 mm 

filter menthol 
soft pack 

X 

s 

CV 

17.110.3 

0.6 

3.6 

1.2010.03 

0,06 

4.7 

18.110.4 

1.0 

5.4 

2.7+0.2 
0.4 

16.0 

21.010.4 

1.0 

4.6 

8.710.1 

0.2 

2.9 

Koo1 U1tra 
king size 
filter menthol 
soft pack 

X 

s 

CV 

2.110.2 

0.5 

25.7 

0.21+0.02 

0.04 

20.5 

2.210.2 

0.4 

20.2 

0.2+0.02 

0.04 

23.4 

2.5+0.3 
0.6 

24.6 

8.310,1 

0.2 

2.7 

Kool Ultra 100's 

100 nnm 

filter menthol 
soft pack 

X 

s 

CV 

4.910.2 

0.5 

9.6 

0.4210.02 

0.04 

10.3 

5.1+0.2 
0.5 

9,6 

0.410.03 

0.1 

13.8 

5.7+0.2 
0.5 

9.4 

9.4+0.2 
0.4 

3.9 

LAM 
king size 
filter 

X 

s 

CV 

13.710.4 

0.8 

6.1 

0.9110.02 

0.05 

5.8 

14.010.4 

0.9 

6.6 

3.110.3 

0.6 

19.1 

17.710.6 

1.3 

7.4 

6.710.1 

0.2 

3.7 


hard pack 
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Tar 

Nicotlne 

CO 

Water 

TPM 

Puff 

Brands 


mg/cl g 

mg/clg 

.ma/clg 

mg/clg 

flig/clg 

Count 

L & H 

X 

13.3±D.4 

0.91+0.02 

13.7+0.3 

2.7+0.3 

17.0+0.6 

6.910.2 

k! ng s!ze 

s 

0,8 

0.05 

0.7 

0.6 

1.4 

0.4 

f 11ter 
soft pack 

CV 

6.0 

6.0 

5.4 

23.4 

8.5 

6.3 

L & M Lights 

X 

10.5+0.3 

0,87+0.02 

9.910.3 

1,1+0.1 

12.5+0,3 

7.810.1 

king size 
fllW 
soft pack 

s 

0.6 

0.05 

0.7 

0.2 

0.8 

0.3 

CV 

5.7 

5.2 

7.5 

14.0 

6.2 

3.3 

L & M Long Lights 

X 

8.0+0.2 

0,75±0.02 

7.0+0.2 

0.7+0.02 

9.410.2 

9.1+0.2 

100 mtn 

s 

0.5 

0.06 

0.5 

0.05 

0.5 

0.4 

f 11 ter 
soft pack 

CV 

5.6 

7.4 

6.8 

7.2 

5.8 

4.2 

L & M Super Kings 

X 

13.5+0.2 

0.97+0.02 

14.3+0.4 

1.9+0.1 

16.2+0.3 

7.8+0.1 

100 mm 

s 

0.5 

0.05 

0,9 

0.2 

0.7 

0.2 

f11 ter 
soft pack 

CV 

3.9 

4.7 

6.2 

9.8 

4.3 

2.9 

Lark 

X 

13.5+0.3 

0.91ij3.02 

14.2+0.4 

2.9+0.3 

17.3+0.6 

6.6+0.1 

king size 
filter 
soft pack 

s 

0.7 

0.04 

1.0 

0.6 

1.3 

0.2 

CV 

5.3 

4.7 

7.1 

19.4 

7.2 

3.6 

Lark 

X 

14.7±D.3 

1.01+0,02 

16.2+0.4 

2.610,1 

18.410.4 

7.7+0.1 

100 mm 

s 

0.6 

0.05 

0.9 

0.3 

0.8 

0,3 

filter 
soft pack 

CV 

3.9 

4.5 

5.4 

10.7 

4.5 

3.6 

Lark Lights 

X 

13.3+0.1 

0.96+0,02 

13.8+0.2 

3.0+0.2 

17.3+0.3 

6.8+0.1 

king size 
filter 
soft pack 

5 

0.3 

0.04 

0.5 

0.3 

0.6 

0.3 

CV 

2.5 

3.9 

3.5 

11.6 

3.7 

4.0 

Lark Lights 100»s 

X 

14.2+0.2 

1.0810.02 

14.9+0.4 

2.410.1 

17.7+0.3 

8.2+p.l 

100 mm 

s 

0.4 

0.05 

0.8 

0.3 

0.7 

0.2 

filter 
soft pack 

CV 

3.1 

5.0 

5.7 

11.2 

3.7 

2.7 
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Brands 


Tar 

Nicotine 

xiig/.c.I.g 

CO 

mg/cfg 

Water 
mg/clg 

TPM 

ing/clg 

Puff 

Count 

Lucky Strike 
regular size 
non-fliter 
soft pack 

X 

s 

CV 

25.4±0.6 

1.4 

5.5 

1.46+0.03 

0.06 

4.4 

18.010.4 

0,9 

5.1 

4.410.2 

0.5 

10.9 

31.2+0.8 
1.7 

5.4 

7.810.1 

0.3 

4.3 

Lucky Strike 
king size 
filter 
hard pack 

X 

s 

CV 

11.9±0.2 

0.5 

4.1 

0.87+0.02 

0,04 

4.9 

12.6+0.3 

0.6 

4.7 

1,510.1 

0.2 

12.9 

14.3+0.3 

0.7 

4.6 

7.810,1 

0.2 

3.0 

Lucky Strike 
king size 
filter 
soft pack 

X 

5 

CV 

11.5+0,3 

0.6 

5.6 

0.8310.02 

0.05 

6.1 

12.6+0.3 

0.7 

5.8 

1.410.1 

0.2 

13.9 

13.7+0.4 

0.9 

6.2 

7.9+0.1 
0.3 

3.7 

Lucky Strike Filters lOO's 
100 mm 
flIter 
soft pack 

X 

s 

CV 

12.2+0.3 

0.6 

5.2 

0.95+0.02 

0.05 

5.2 

13.310.4 

0.8 

6,0 

1.2+0.05 

0.1 

9,1 

14.310.3 

0.8 

5.4 

10.3+0.1 

0.2 

2.3 

Lucky Strike Menthol 100’s 
100 mm 

fI Iter menthol 
soft pack 

X 

s 

CV 

11.1+0.3 

0.6 

5,1 

0.86+0.02 

0.04 

4.8 

11.910.3 

0.7 

6.2 

1.110.1 

0.1 

10.8 

13.110.3 

0.7 

5.3 

9.610.1 
0.3 

3.1 

Lucky Strike Lights 
king size 
fI Iter 
soft pack 

X 

s 

CV 

7.8+0.3 
0.6 

7.7 

0.6010.02 

0.04 

7.2 

9.810.4 

0.9 

9.1 

0.8+0.1 

0.1 

14.7 

9.3+0.3 
0.7 

8.1 

7.410.1 

0.3 

3.7 

Lucky Strike Lights lOO's 

100 mm 
filter 
soft pack 

X 

s 

CV 

8,7±D.3 

0.6 

6.5 

0.70+0.02 

0.05 

6.5 

10.0+0.3 
0.6 - 
6.1 

0.8+0.03 

0.1 

7.5 

10.210.3 
0.6 

6.3 

9.6+0.1 
0.2 

2.1 

Marlboro 
king size 
f11 ter 
hard pack 

X 

s 

CV 

17.0+0.3 

0.7 

4.0 

1.0410.02 

0.05 

4.9 

15.4+0.3 

0.7 

4.8 

3.610.2 

0.4 

10.8 

21.7+0.5 

1.0 

4.7 

8.5+D.1 

0.2 

2.8 
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IIP 




Tar 

Nicotine 

CO 

Water 

TPM 

Puff 

BLaoiU 


jugZiUg 

ipg/gla 


mg/clg 

ing/.cJ.g 

Gaunt 

Marlboro 

X 

17.1iil,3 

1.0510.02 

15.5+0.4 

3.010,2 / 

21.1+0.5 3 

9.210.1 

king size 

s 

0.7 

0.05 

0.8 

0.5 ( 

1,2 

0.3 

fIIrer 
soft pack 

CV 

4.2 

4.5 

5.3 

17.4 \ 

5.7 

. 

3.2 

Marlboro 25's 

X 

17.1±0.3 

1.08+0.02 

15.4+0.3 

3.110.2 

21.2+0.5 

9.1+0.1 

king size 
filter 
soft pack 

s 

0.7 

0.04 

0.6 

0.5 

1.1 

0,3 

CV 

4.1 

3.7 

/-// 

3.7 

15.8 

J 53'^ 

5.3 

2,9 

Mar 1 boro 

X 

1.05+0.01 

14.810.3 

3.1+0.2 

21.010.4 

9,110.1 

king size 
filter menthol 
soft pack 

s 

0.6 

0.03 

0.6 

0.4 

0.9 

0.2 

CV 

3.6 

2,6 

4.3 

11.8 

4.4 

2.3 

Marlboro 100's 

% 

17.2+0.3 

1.12+0.02 

16.6+0,5 

2,1+0.1 

20.410.4 

9.910.1 

100 mm 

s 

0.7 

0.04 

1.0 

0.3 

0.9 

0.3 

filter 
hard pack • 

CV 

3.8 

/S'. 9 

3.3 

/// 

6.3 

12.9 

4.3 

s 

3.4 

Marlboro 100's 

X 

17.5+0.4 

1.11+0.03 

16.3+0.4 

2.110.2 

20.7+0.5 

10.510.2 

100 mm 

s 

0.9 

0.06 

0.8 

0.3 

1.1 

0.4 

filter 
soft pack 

CV 

4.9 

5.4 

4.9 

15.9 

5.6 

3.4 

Marlboro Lights 

X 

11.0i0.2 

0.7510.02 

11.810.3 

1.310.1 

13.1+0.2 

8.310.1 

king size 
fi1 ter 
hard pack 

s 

0.4 

0.04 

0.6 

0.1 

0-5 

0.2 

CV 

3.7 

6.0 

5.3 

9.6 

3.9 

2.9 

Marlboro Lights 

% 

11.2+0.3 

0.77+0.02 

12.010.2 

1.4+0.1 

13.3+0.3 

8.510.1 

king size 

s 

0.6 

0.03 

0.6 

0.2 

0.7 

0.3 

filter 
soft pack 

CV 

5,1 

4.6 

4.6 

13.2 

5.5 

3.4 

Marlboro Lights 25's 

X 

11.510.3 

0.79+0.02 

12.110.2 

1.4+0.1 

13.710.3 

8.310.1 

king size 
f11 Ter 
soft pack 

s 

0.6 

0.04 

0.5 

0.1 

0.8 

0.2 

CV 

5.3 

5.6 

4.5 

10.5 

5.6 

2.3 
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■■ 


mm mm mm 

M wm 

M ■■ 


Brands 


Tar 

Nicotine 

CO 

Water 

TPM 

Puff 



rng/clg 


mg/cl Q 

lag/clQ 

Count 

Marlboro Lights 100’s 

X 

10.9+0.2 

0.77+0,02 

12.6+0.3 

1.1+0.05 

12.8+0.2 

10.2+0.1 

100 mm 

s 

0.4 

0.04 

0.6 

0.1 

0.5 

0.5 

filter 
soft pack 

CV 

4.0 

5,0 

4.6 

9.2 

4.1 

2.8 

Max 120s 

X 

18.6±q.5 

1.51+0.03 

18.1+j3.5 

2,7+0.2 

22.8+0.7 

10.8+0.1 

120 mm 

s 

1.1 

0.07 

1.1 

0.4 

1.5 

0.3 

filter 
soft pack 

CV 

5.8 

4.7 

6.2 

16.3 

6.5 

3.1 

Max 120s 


18.2+0.3 

1.45+0.03 

17.7+0.4 

2.6+0.1 

22.3+D.4 

10.9+0.1 

120 mm 

s 

0.7 

0.06 

1.0 

0.2 

0.8 

0.3 

filter menthol 
soft pack 

CV 

3.9 

4.0 

5.6 

8.7 

3.6 

2.4 

Merit 

X 

8,3±q.2 

0.58+0.01 

10.3+0.3 

0.9+0.04 

9.8+0.2 

8.1+0.1 

king size 
filter 
hard pack 

s 

0.4 

0.03 

0.6 

0.1 

0.5 

0.2 

CV 

4.5 

5.6 

6.2 

10.6 

4.8 

3.0 

Merit 

X 

8.3+0.1 

0.59+0.01 

10.3+0.2 

0.9+0,05 

9.8+0.2 

8.3+0.1 

king size 
filter 
soft pack 

s 

0,3 

0.03 

0.5 

0.1 

0.4 

0,2 

CV 

3.9 

4.6 

4.4 

11.0 

4.4 

2.0 

Merit 

X 

8.1+0.2 

O.58i0.02 

10.2±0.2 

0,9+0.1 

9.6+0.2 

8,3+0.1 

king size 
filter menthol 
soft pack 

s 

0.4 

0.04 

0.5 

0.1 

0.5 

0.3 

CV 

4.5 

6.5 

6* 7^ 

5.0 

12.5 

/ 11 

4.7 

//F 

3.8 

Merit lOO’s 

X 

10.1+0.2 

0.71+0.01 

12.3+0.4 

1.1+0.04 

11.9+0.2 

9.7+0.1 

100 mm 

s 

0.4 

0,03 

0.9 

0.1 

0.5 

0.3 

filter 
soft pack 

CV 

4,1 

4.7 

7.4 

8.5 

4.3 

3.4 

Merit 100's 

X 

10.0+0.2 

0.71+0.01 

11.8+0.3 

1.1+0,03 

11.7+0.2 

9.8+0.1 

100 mm 

s 

0.4 

0.03 

0.6 

0.1 

0.5 

0,3 

filter menthol 
soft pack 

CV 

4.3 

3.8 

5.3 

6.6 

4.3 

3.2 
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Tar 

Nicotine 
mg/cl g 

CO 

ma/.cia 

Water 

flifl/'clg 

TPM 

JUfl/Clg 

Puff 

Count 

Merit Ultra Lights 
king size 
ft Iter 
soft pack 


X 

s 

CV 

5.3+0,2 
0.5 

8.7 

0.43+0.01 

0.03 

7.3 

6,910.3 

0.6 

8.5 

0.5+0.03 

0.1 

15.8 

6.310.2 

0.5 

8.6 

8.010.1 

0.3 

3.8 

Merit Ultra Lights 
king size 
filter menthol 
soft pack 


X 

s 

CV 

4.4+0.1 
0,3 

7,1 

0.38+0.01 

0.03 

7.9 

5.5+0.2 
0.4 

7.6 

0.410.02 

0.1 

13.4 

5.2+0.2 
0.4 

7.0 

8.5+0.1 
0.3 

3.3 

Merit Ultra Lights 
100 mm 
filter 
.soft pack 

100’s 

X 

s 

CV 

5.8+0.2 
0.5 

8.2 

0.48+0.02 

0.04 

8.2 

7.9+0.3 
0.6 

7*9 

0.5+0.02 

0.1 

10.6 

6.8+0.2 
0.5 

8.0 

9.9+0.1 
0.3 

2.6 

Merit Ultra Lights 
100 mm 

filter menthol 
soft pack 

100's 

X 

s 

CV 

S.ltfl.Z 

0.3^ 

6.7 

0.42+0,01 

0.02 

5.9 

6.7+0.2 
0.4 

5.9 

0.410.03 

0.1 

15.7 

5.910.2 

0.4 

6.4 

10.3+0.1 

0,2 

2.3 

Monte lair 
king size 
filter menthol 
soft pack 


X 

5 

CV 

15.7+0.4 

0.8 

5.3 

1,01+0.03 

0.07 

6.7 

16.110.4 

1.0 

5.9 

3.910.2 

0.5 

12.0 

20 . 610.6 

1.2 

6.0 

7.6+0,2 
0.4 

5.3 

More 120s 

120 mm 
f11 ter 
soft pack 


X 

s 

CV 

16.6+0.3 

0,8 

4.7 

1.13+0.02 

0.05 

4.0 

20.3+0.6 

1.3 

6.6 

1.610.1 

0.2 

12,4 

19.310.4 

0.9 

4.7 

12.510.2 

0,4 

3.1 

More 120s 

120 mm 

filter menthol 
soft pack 


X 

s 

CV 

16.5±0,3 

0.7 

4.1 

1.1910.02 

0.05 

4.3 

20.4+0.5 

1.0 

5.1 

1.640.1 

0.1 

8.4 

19.310.3 

0.7 

3.7 

12.610.1 

0.3 

2.6 

More Lights 100s 
100 mm 
f11ter 


X 

s 

CV 

9.6+0.2 

0.5 

4.8 

0.7710.02 

0.04 

4.9 

9.910.3 

0.6 

6,2 

1.1+0.04 

0.1 

8.9 

11.4+0.3 

0.6 

5.0 

9.910.2 

0.3 

3.5 


hard pack 
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Brands 


Tar 

mg/clg 

More Lights 100s 

X 

9.4ifl.2 

100 mm 

s 

0.5 

filter menthol 

CV 

5.1 

hard pack 


Newport 

X 

16.2+0.5 

king size 
filter menthol 
hard pack 

s 

cy 

0.6 

3.5 

Newport 

X 

17.4±0.5 

king size 
filter menthol 
soft pack 

s 

CV 

0.8 

4.5 

Newport (25) 

X 

17.410.4 

king size 
filter menthol 
soft pack 

s 

CV 

0.9 

5.1 

Newport 100’s 

X 

20.5+0,4 

lOO mm 

s 

0.8 

filter menthol 
hard pack 

CV 

4.1 

Newport lOO’s 

‘ X 

20.6+0,3 

lOO mm 

5 

0.7 

filter menthol 

CV 

3.3 

soft pack 

Newport lOO’s (25) 

X 

21.1+0.5 

100 mm 

5 

1.1 

filter menthol 
soft pack 

CV 

5.2 

Newport Lights 

X 

9.5+0,3 

king size 
filter menthol 
hard pack 

s 

CV 

0.7 

7.4 


Nicotine 

mg/clg 

CO 

mg/cig 

Water 

jsg/clg 

TPM 

mq/clg 

Puff 

Count 

0,72+0.02 

0.04 

5.1 

10.1+0.3 

0.6 

5.8 

0.9i0.05 

0.1 

11.6 

11.0+0.2 

0.5 

4,9 

9.510.1 

0.3 

2.6 

1.15+0.02 

0.05 

4.4 

17.4+0.4 

1,0 

5.6 

4.010.2 

0.5 

12.5 

21.310.5 

1.0 

4.8 

7.4+0.1 
0.2 

3.0 

1.24+0.03 

0.06 

4.6 

18.610.4 
0.9 , 

5.0 

4.3+0.3 
0.8 

17.5 

23.010.7 

1.5 

6.6 

8.0+0.1 
0.2 

1.9 

1.2410.02 

0.05 

4.4 . 

18.510.5 

1.2 

6.5 

4.2+0.3 
0,6 

15.0 

22.9+0.7 

1.5 

6.6 

8.010.1 

0.2 

2.8 

1.51+0,02 

0.06 

3.6 

20.110.4 

0.9 

4.2 

3.510.2 

0.4 

10.3 

25.5+0.5 

1.1 

4.1 

9.210.2 

0.3 

3.7 

1.48+0.02 

0.05 

3.6 

21.0+0.3 

0.8 

3.6 

3.510.1 

0.3 

8.4 

25.5+0.4 

0.8 

3.3 

9.210.1 

0.2 

2.3 

1.5410.03 

0.08 

5.0 

20.6i0.6, 

1.3 

6.4 

3.710.2 

0.5 

13.5 

26.310.7 

1.5 

5.7 

9.4+0.1 
0.3 

3.1 

0.76+0.02 

0.05 

6.9 

11.0+0.4 

0.8 

7.4 

1.3+0.1 
0.2 

18.2 

11.510.4 

1,0 

8,3 

6.8+0.2 
0.3 

5.2 
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Tar 

Nicotine 

CO 

Water 

TPM 

Puff 

Brands 


ma/cia 

mg/cia 

nig/clg 

mg/clg 

mg/clg 

Count 

Newport Lights 

X 

9.040.3 

0.75±D.03 

10.610.4 

1.010.1 

10.7+0.4 

7.1+0.1 

king size 
f11 tor mentho1 
soft pack 

s 

0.7 * 

0.06 

1.0 

0.2 

0.9 

0,2 

CV 

. 8.0 

7.5 

9.1 

17.7 

8.5 

2.6 

Newport Lights 100's 

X 

9.840.3 

0.8340,02 

11.210.5 

1.0+0.1 

11.6+0.4 

8.810,2 

100 mm 

s 

0.6 

0.05 

1.0 

0.1 

0.8 

0.3 

filter menthol 
hard pack 

CV 

6.5 

6.1 

9.3 

12.4 

6.7 

3.8 

Newport Lights lOO's 


9.2i0.2 

0.80±0.02 

10.2+0.3 

0.9+0.03 

10.9+0.2 

9.0+0.1 

too trnn 

s 

0.4 

0.04 

0.6 

0.1 

0.4 

0.3 

filter menthol 
soft pack 

CV 

3.9 

4.7 

6.3 

6.7 

4.0 

5.7 

Now 

king size 
f 1 iter 
hard pack 

X 

s 

CV 

<0.5 

<0.02 

0.110.03 

0.1 

86.9 

<0.5 

<0.5 

7.310.1 

0.3 

4.0 

Now 

X 

1.24j0.1 

0.1510.01 

2.610.1 

0.110.02 

1.510.1 

7.410,1 

king size 

s 

0.3 

0.02 

0.3 

0.05 

0.3 

0.3 

filter 
soft pack 

CV 

21.3 

13.8 

10.4 

56.9 

19.6 

4.2 

Now 

X 

1.140.1 

0.1310.01 

2.410,1 

0.1+0,02 

1.3+0.1 

7.1+0.2 

king size 
filter menthol 
soft pack 

s 

0.1 

0.02 

0.3 

0.05^ 

0.1 

0,4 

CV 

11.2 

12.5 

11.8 

41.4 

9.7 

5.4 

Now 100s 

100 mm 
filter 
hard pack 

X 

s 

CV 

<0.5 

<0.02 

0.110.03 
0.1 - 
59.2 

0.0+0.02 

0.05 

422.2 

<0.5 

7.1+0.1 
0.3 

3.9 

Now 100s 

X 

3.040.1 

0.3010.01 

4.910.2 

0.2+0.03 

3.5+0.1 

8.410.1 

100 mm 

5 

0.3 

0,03 

0,5 

0.1 

0.3 

0.2 

f 11 ter 
soft pack 

CV 

9.4 

9.4 

9.2 

24.3 

9.1 

2.7 
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Brands 


Tar 

ni8/.c.Jjj 

NI cot 1 tie 

ma/ql-a 

CO 

mg/clg 

Water 

mg/clg 

TPM 

Puff 

Cpunt 

Now 100s 

100 mm 

filter menthol 
soft pack 

X 

s 

CV 

2.9+Q.1 

0.2 

8.3 

0.26d0.01 

0.02 

9.2 

4.7iJ3.2 

0.4 

8.8 

0.2+0.02 

0.07 

18.3 

3.3+0.1 
0.3 

8.4 

8.0+0.1 
0.2 

2.8 

Old Gold Straights 
king size 
non-f1 Iter 
soft pack 

X 

s 

CY 

25.8+0.4 

1.0 

3.7 

1.58+D.03 

0.07 

4.2 

18.3+0.3 
• 0.8 

4.1 

4.1+0.2 
0.4 

10.5 

31.5+0.6 

1.3 

4.0 

8.8+0.1 
0.2 

2.6 

Old Gold Filters 
k1ng s1ze 
filter 
soft pack 

X 

s 

CY 

17,2+0,3 

0.8 

4.5 

1.21+0.03 

0.06 

4.8 

18.5+0.4 

0.8 

4.3 

3 • 8 to. 2 
0.5 

12.0 

22.210.5 

1.1 

5.1 

7.9+0.1 
0.2 

2.8 

Old Gold Filter lOO's 

100 mm 
filter 
soft pack 

X 

s 

CV 

20.410.3 

0.8 

3.8 

1.4810.02 

0.05 

3.1 

19.9+0.4 

1.0 

5.0 

3.510.2 

0.4 

11.4 

25.3+0.5 

1.0 

4.1 

9.110.1 

0.3 

2.8 

Old Gold Lights 
king size 
filter 
soft pack 

X 

s 

CV 

8.9+0.3 
0.6 

6.6 

0.80+0.02 

0.05 

6.5 

10.2+0.4 

0.9 

8.3 

1.0+0.1 

0.1 

14.1 

10.7+0.3 

0.8 

7.1 

7.0+0.1 
0.3 

3.6 

Old Gold Lights lOOs 

100 mm 
filter 
soft pack 

s 

CV 

13.0+0.3 

0.6 

4.4 

0.97+0.02 

0.05 

4.7 

18.0+0.4 

0.9 

4.8 

1.710.1 

0.2 

12.9 

15.7+0.3 

0.8 

4.8 

8.910.1 

0.3 

3.0 

Pall Mall 
king size 
non-filter 
soft pack 

X 

6v 

24.6+0.5 

1.1 

4.5 

1.4910.03 
0.07 

4.5 

17.7+0.4 
0.8 - 
4.7 

3.4+0.2 
0.4 

12.4 

29.510.7 

1.5 

5.0 

9.4+0.1 
0.3 

3.3 

Pall Mall 
king size 
filter 

X 

s 

CY 

16.910.3 

0.7 

3.9 

1.09+0.03 

0.06 

5.2 

17.0+0.3 

0.7 

4.3 

3.910.3 

0.6 

15.2 

21.910.6 

1.2 

5.6 

8.410.1 

0,2 

2.9 


soft pack 
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Brands 


Tar 

JDfl/glQ 

Nicotine 

CO 

mg/cig 

Water 

mg/,GJ.g 

TPM 

mg/clg 

Puff 

£ouiit 

Pail Mall 100*5 

100 mm 
filter 
soft pack 

X 

5 

CY 

16.5±0,3 

0.7 

4.1 

1.16+0.03 

0.06 

5.1 

17.0+3.4 

1.0 

5.7 

2.410.1 

0.3 

12.7 

20.0+0.4 

0.9 

4,7 

9.0+0.1 
0.2 

2.6 

Pal 1 Mai 1 Extra Light 
king size 
filter 
soft pack 

X 

s 

CV 

7.0+0.2 
0.5 

7.1 

0.62+0.02 

0.04 

5.8 

7.310.2 

0.6 

7.6 

0.7+0.1 

0.1 

18.7 

8.3+0.3 
0.6 

7.7 

8.510.1 

0.2 

2.6 

Pall Mall Light lOO’s 

100 tnm 
filter 
soft pack 

X 

s 

CV 

10.5±D.3 

0.6 

5.8 

0.8010.02 

0.05 

6.7 

12.410.4 

1.0 

8.1 

1.010.05 

0.1 

10.5 

12.3+0.3 

0.7 

5.9 

9.110.1 

0.3 

3.4 

Pall Mai 1 Light 100’s 
lOO mm 

filter menthol 
soft pack 

X 

s 

CV 

13.8+0.3 

0.7 

5.4 

1.0410.02 

0.05 

4.8 

13.810.4 

0.9 

6.4 

2.110.1 

0.3 

13.5 

16.910.5 

1.0 

6.0 

8.310.1 

0.2 

1.9 

Parliament Lights 
king size 
f1 Iter 
hard pack 

X 

s 

CV 

8.6±0.3 

0.6 

7.6 

0.6110.02 

0.04 

6.6 

9.410.3 

0.7 

7.0 

1.0+D.1 

0.1 

14.4 

10.1+0.4 

0.8 

8.0 

7.3+0.1 
0.3 

3.7 

Parliament Lights 
king size 
filter 
soft pack 

X 

5 

CV 

9.8±0.3 

0.6 

6.0 

0.70+D.02 

0.04 

6.1 

10.8±0.3 

0.7 

6.3 

1.110.1 

0.1 

12.4 

11.6+0.3 

0.8 

6.5 

8.210.1 

0.3 

3.1 

Parliament Lights lOO's 

100 tnm 
f 11 ter 
soft pack 

X 

s 

CV 

11.810.2 

0.5 

4.1 

0.8510.02 

0.04 

4.8 

12.810.3 

0.6- 

4.5 

1.310.05 
0.1 

8.5 

14.0+0.3 

0.6 

4.3 

9.410.1 

0.3 

2.7 

Phi lip Morr1s 
regular size 
non-*f 11 ter 

5( 

s 

CV 

23.610.4 

0.9 

3.7 

1.35+0,03 

0.06 

4.7 

14.4+0.3 

0.8 

5.2 

4.310.2 

0.5 

11.4 

29.3+0.6 

1.3 

4.4 

7.6+0.1 
0.3 

4.1 


soft pack 
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Tar Nfcotlna CO Water TPM Puff 


Brands 


irig/cig 

Jny/cLg 

laoZ^ 

try/c 1 y 


Count 

Philip Morris Coiranander 
king size 
non-f1 Iter 
soft pack 

X 

s 

CV 

28.6±0.5 

4.3 

1.6410.03 

0,07 

4.2 

17.310.4 

1.0 

5.7 

4.4+0.3 
0.7 

16.4 

34.6+0.8 

1.9 

5.4 

9.6+0,1 
0.3 

3.4 

Philip Morris International 
1O0 rmn 
filter 
hard pack 

X 

s 

CV 

18.0+0,3 

0.7 

3.9 

1.1410.02 

0.04 

3.8 

16.2+0.3 

0.7 

4.1 

2.3+0.1 
0.3 

12.9 

21.410,4 

0.9 

4.4 

10.5+0.1 

0.2 

2.2 

Philip Morris International 
100 urn 

filter menthol 
hard pack 

X 

s 

CV 

16.5+0.2 

0.4 

2.6 

1.01+0.01 

0.03 

3.3 

16.110.5 

0.6 

4.0 

2.0+0.1 
0.3 

12.9 

19.610.2 

0,6 

2.8 

9.910.1 

0.2 

2.2 

Picayune 
regular size 
non-fI Iter 
soft pack 

X 

s 

CV 

17.4+0.5 

1.1 

6.3 

1.1610,03 
0.07 

6.2 

14.0+0,4 

1.0 

6.8 

2.410.3 

0.6 

25.7 

20.910.7 

1.6 

7.6 

6.3+0.1 
0.3 

4.0 

P1ayers 
regular size 
non-fI Iter 
hard pack 

X 

s 

CV 

23.7+0.5 

1.1 

4.8 

1.50+0.03 

0.08 

5.1 

14.7+0.4 

0.8. 

5.5 

3.3+0.1 
0.3 

8.7 

28.410.6 

1.4 

4.8 

8.410.1 

0.2 

2.3 

P1ayers 
king size 
filter 
hard pack 

X 

s 

CV 

11.6+0.2 

0.5 

4.3 

0.8010.02 

0.04 

4.4 

11.7+0.2 

0.4 

5.7 

1.4+0.1 
0.1 

8.5 

13.8+0.3 

0.6 

4.6 

8.2+0.1 
0.2 

2.7 

P ayers 
king size 
f Iter menthol 
hard pack 

X 

s 

CV 

12.0+0,2 

0.5 

4.5 

0,79+0.02 

0.05 

5.7 

11.810.2 

0.5 

4.5 

1.5+0.1 
0.2 

10,9 

14.3+0.3 

0.7 

4.9 

8.410,1 

0.3 

3.0 

Players 100’s 

100 ™ 

Hiter 
hard pack 

X 

s 

CV 

14.810.2 

0.5 

3.4 

0.96+0.02 

0.05 

5.5 

14.210.3 

0.8 

5.3 

1.8+0.1 
0.2 

11.7 

17.510.3 

0.7 

3.8 

8.910.1 

0.2 

2.6 
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Brands 


Players lOO’s 
100 i»n 

f I Iter menthol 
hard pack 


PIayers Lights 25*s 
king size 
ft Iter 
soft pack 


ayers Lights 25’s 
nq size 
Iter menthol 


soft pack 


Players 25‘s Lights 100's 
100 ™ 

H Iter 
soft pack 


Players 25’s Lights lOO's 
100 mm 

filter menthol 
soft pack 


Raleigh Con FIItro 
regular size 
fitter 
soft pack 


Raleigh 
king size 
non-fI Iter 
soft pack 


Raleigh 
king size 
fI Iter 
soft pack 



Tar 

NI cot Ine 

CO 

Water 

TPM 

Puff 



mg/clg 


jugZdLg 

mgZclg 

Count 

X 

14.5+0.2 

0.92+0.01 

14.0+0.3 

1,7+0.1 

17.1+0.2 

8.9+0.1 

s 

0.4 

0.03 

0.6 

0.2 

0.5 

0.3 

cv 

2.9 

3.5 

4.2 

9.2 

2.8 

3.6 

X 

10.210.2 

0.70+0.01 

11.4+0.3 

1.2+0.05 

12.110.2 

7.910.1 

s 

0.4 

0.03 

0.7 

0.1 

0.5 

0.2 

CV 

3.4 

3.9 

5.7 

9.3 

3.9 

1.9 

X 

10,1+0.2 

0.69+0.01 

11.410.2 

1.110.04 

11.910.2 

7.910.1 

s 

0,4 

0.03 

0.5 

0,1 

0.4 

0.2 

CV 

3.5 

4.3 

4.7 

8.4 

3.3 

2.9 

X 

12.0+0.2 

0.62+0.02 

13,7+0.3 

1.2+0.03 

14.1+0.2 

10.410.1 

s 

0.4 

0.04 

0.6 

0.1 

0.5 

0.2 

CV 

3.5 

4.7 

4.2 

6.5 

3.3 

2,0 

X 

12.1+Q.2 

0.82+0.01 

13.4+0.2 

1.2+0.05 

14.1+0.3 

10.4+0.1 

s 

0.5 

0.03 

0.5 

0.1 

0,6 

0.2 

CV 

3.9 

3.8 

3.9 

8.3 

4.0 

2,0 

X 

17.4+0.4 

0.87+0.02 

17.7+0.3 

5.0+0.3 

23.4+0.6 

7.410.1 

s 

0.8 

0.05 

0.8 

0.6 

1.4 

0.3 

CV 

4.6 

6.3 

4.3 

11.7 

4 

5.9 

3.4 

X 

25.510.3 

1.36+0.03 

19.2+0.4 

3.610.2 

30.510.5 

8.710.1 

s 

0.7 

0.06 

1.0 

0.5 

1.1 

0.3 

CV 

2.9 

4.5 

5.1 

12.7 

3.5 

3.2 

X 

16.6±D.3 

0.99+0.02 

15.610.4 

3.8+0.3 

21.310.5 

7.6+0.1 

s 

0.7 

0.04 

0,9 

0.6 

1.1 

0.2 

CV 

4.0 

4.3 

5.8 

15.1 

5.2 

2.7 
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Tar 

Nicotine 

CO 

Water 

TPM 

Puff 

Brands 


n>g/.clg 

JDg/£iJUl 

mg/clg 

mg/ctg 


Count 

Ralefgh 100»s 

X 

17.5±0.3 

1.12+0,02 

18.010.4 

2.510.2 

21.110.4 

8.910,1 

100 mm 

s 

0.7 

0.05 

0.8 

0.4 

1.0 

0.2 

filter 
soft pack 

CV 

5.9 

4.5 

4.4 

14.3 

4.6 

2.6 

Raleigh Lights 

X 

10,8+0.2 

0.77+0.02 

13.010,3 

1.310.1 

12.9+0.3 

7.810.1 

king size 
filter 
soft pack 

s 

0.5 

0.05 

0.7 

0.2 

0.7 

0.2 

CV 

4.7 

6,0 

5.1 

12.2 

5.2 

3.0 

Raleigh Lights 100*s 

X 

10.8±0.2 

0.78+0.02 

13.0+0.4 

1.1+0.04 

12.7+0.3 

9.310.1 

100 mm 

s 

0.5 

0.04 

0.8 

0.1 

0.6 

0.2 

filter 
soft pack 

CV 

4.9 

4.6 

6,4 

8.0 

4.8 

2.5 

Richland (25) 

X 

16.8iD,5 

1.10±0.03 

16.310.4 

3.013.3 

20.910.8 

8.713.2 

king size 
filter 
soft pack 

s 

1.2 

0.07 

0.8 

0.6 

1.7 

0.3 

CV 

6.9 

6.6 

5.2 

18.5 

8.2 

3.9 

Richland (25) 

X 

17.2+0.2 

1.06±D.02 

16.710.4 

4.1+0.3 

22.3+0.5 

7.510.1 

kIng sIze 
filter menthol 
soft pack 

s 

0.5 

0.04 

0.8 

0.6 

1,1 

0.2 

CV 

2.9 

3.9 

5.0 

15.9 

4.8 

2.5 

R 

Ichland Lights (25) 

X 

10,7+0,2 

0.75+D.02 

13.113.3 

1.310.1 

12.8+0.3 

7.3+0.1 

k 

1 ng sIze 

1 Iter 
aft pack 

5 

0.6 

0.05 

0.7 

0.2 

0.7 

0.2 

f 

sc 

CV 

5.2 

6,4 

5.0 

13.0 

5.7 

2.9 

Ritz 

X 

11.6±0.2 

0.85±0.01 

13.0+0.3 

1.2+0.04 

13.7+0.2 

9.7+0,1 

100 mm 

s 

0.4 

0.03 

0.7- 

0.1 

0.5 

0.2 

f 11 ter 
hard pack 

CV 

3.6 

3.8 

5.4 

7.3 

3.6 

1.8 

Ritz 

X 

11.2+0.1 

0.81±0.01 

11.1+0.2 

1.110.03 

13.1+0.1 

9.8+0.1 

1()0 mm 

5 

0.3 

0.02 

0.4 

0.1 

0,3 

0.2 

filter menthol 
hard pack 

CV 

2.3 

2,8 

3.7 

6.2 

2.3 

2.3 
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Pl\/I3000762380 


Brantis 


Tar 

mg/cla 

NI cot 1ne 

CO 

mg/clg 

Water 

mg/clg 

TPM 

iss/cia 

Puff 

Count 

Salem 
king size 
filter menthol 
hard pack 

X 

s 

CV 

18.2±0.3 

0.8 

4.2 

1.20+0.02 

0.04 

3.2 

16.2+0.3 

0.7 

4.2 

4.2+0.2 
0.5 

11.4 

23.6+0.5 

1.2 

4.9 

S.OiO.I 

0,2 

2.5 

Salem 
king size 
filter menthol 
soft pack 

X 

s 

CV 

17.0±D.3 

0.6 

3.4 

t.01±D.02 

0.04 

3.9 

19.9+0.4 

0.9 

4.3 

3.7+0.2 
0.6 

14.9 

21.7+0.5 

1.0 

4.7 

7.9+0.1 
0.2 

2.4 

Salem lOO’s 

Too mm 

filter menthol 
soft pack 

X 

s 

CV 

16.910.4 

0.9 

5.5 

1.13+0.03 

0.06 

5.4 

17.910.6 

1,2 

6.9 

2.0+0. 1 
0.3 

15.2 

20.0+0.5 

1.2 

6.0 

9.9+0.1 
0.2 

2.5 

Salem Lights 
king size 
filter menthol 
soft pack 

X 

5 

CV 

10.0±0.2 

0.5 

4.8 

0.71+0.01 

0.02 

3.4 

12.9+0.3 

0.6 

4.7 

1.110.1 

0.1 

10.4 

11.8+0.2 

0.5 

4.4 

7,6+0.1 
0.2 

3.0 

Salem Lights 100's 

100 mm 

filter menthol 
soft pack 

X 

s 

CV 

8.9+0.1 
0.3 

3.4 

0.70+0.01 

0.03 

4.3 

11.4+0.3 

0.7 

6.1 

0,8+0.03 

0.1 

7.6 

10.4+0.2 

0.3 

3.3 

9.5+0.1 
0.2 

1.8 

Salem Slim Lights lOO's 

100 mm 

filter menthol 
hard pack 

X 

s 

CV 

8.2+0.3 
0.6 

7.3 

0.6210.02 

0.04 

6.3 

9.2+0.3 
0.8 

8.2 

0.910.1 

0,1 

15.1 

9.7+0.3 
0.7 

7.6 

8.6+0.1 
0.3 

3.2 

Salem Ultra Lights 
king size 
filter menthol 
soft pack 

X 

s 

CV 

5.3+0.2 

0.4 

6.6 

0.42+0.02 

0.04 

8.4 

8.2+0.3 

0.7- 

8.0 

0.5+0,03 

0.1 

12.2 

6.3+0.2 
0.4 

6.5 

7.6+0.1 
0.3 

4.2 

Salem Ultra Lights lOO's 

100 mm 

filter menthol 

X 

s 

CV 

5.010,1 

0.3 

6.0 

0,4110.01 

0.03 

7.8 

8,210.2 

0,4 

4.9 

0.410.03 

0.1 

16.3 

5.9+0.2 
0.3 

5.8 

9.910,1 

0.2 

1.9 


soft pack 
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Tar 

Nicotine 

CO 

Water 

TPM 

Puff 

Bitanda 


mg/cl 9 

mo/clg 

ma/clg 

mg/clg 

cig/cl.g 

Count 

Saratoga 120*5 

, X 

15.5+0.2 

1.0510.02 

14.8+0.3 

1.610.1 

18.210.3 

12.7+0.1 

120 mm 

s 

0.5 

0.05 

0.6 

0.2 

0.7 

0.3 

f1 Iter 
hard pack 

CY 

3.3 

4.4 

4.3 

12.2 

3.7 

2.0 

Saratoga 120’s 

X 

15.310.3 

1.0410.02 

14.810.4 

1.7+0.1 

18.1+0.3 

12.510.1 

120 mm 

s 

0.6 

0.05 

0.9 

0.2 

0.7 

0.3 

filter menthol 
hard pack 

CY 

3.7 

4.4 

5.8 

12.6 

4.1 

2.2 

Satin 100's 

X 

11.410.3 

0.9210.02 

13.810.4 

1.3+0.1 

13.6+0.3 

8,910.1 

100 mm 

s 

0.6 

0.04 

0.9 

0.1 

0.7 

0.3 

f11 ter 
soft pack 

CY 

5.2 

4.4 

6.4 

10.6 

5.4 

3.4 

Satin 100»s 

X 

11.410.2 

0.9210.02 

13.610.4 

1.210.05 

13.610.3 

8.9+0.1 

100 mm 

s 

0.6 

0.04 

1.0 

0.1 

0.7 

0.5 

filter menthol 
soft pack 

CY 

4.9 

4.3 

7.1 

8.4 

4.9 

3.2 

Silva Thins 

X 

10.7+0.2 

0.8510.02 

11.2+0.3 

1.0+0.05 

12.6+0.2 

9.3+0.1 

100 mm 

s 

0.4 

0.04 

0.6 

0.1 

0.5 

0.2 

f11 ter 
hard pack 

CY 

3.7 

4,7 

5.0 

10.3 

4.1 

2.6 

SIIva Thins 

X 

12.610.3 

0.99+0.02 

11.510.3 

1 . 610.1 

15.1+0.4 

9.1+0.1 

100 mm 

s 

0.6 

0.05 

0.6 

0.2 

0.9 

0.2 

filter 
soft pack 

CY 

5.0 

5.5 

5.2 

15.6 

5.7 

2.5 

Silva Thins 

X 

11.4+0,3 

0.94+0,03 

10.610.3 

1.2+0.1 

13.610.4 

9.1+0.1 

100 mm 

s 

0.6 

0.07 

0.7 

0.2 

0,8 

0.3 

filter menthol 
soft pack 

CY 

5.4 

7.6 

6.7 

12.2 

5.9 

3.2 

fes'fg 

X 

s 

18.8+0.2 

0.5 

1.08+0.01 

0.03^ 

17.910.4 

1.0 

2.810.1 

0.3 

22.7+0.3 

0.8 

8.7+0.1 
0.2 

filter menthol 

CY 

2.8 

2.7 

5.6 

11.0 

3.4 

2.8 


soft pack 
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Bnania 


Tar 

Nicotine 

CO 

Water 

TPM 

Puff 


jnflZclg 

ingZfJLg 

mg/-c.la, 

mg/c Ig 

mg/c,Jg 

Count 

St. Morttz 

X 

14.1ii).4 

1.03+0.02 

14.8+0.5 

2.010.1 

17.1+0.5 

8.410.1 

100 mm 

s 

0.9 

0.05 

1.1 

0.3 

1.1 

0.3 

flIter 
soft pack 

CV 

6.0 

5.2 

7.6 

16.5 

6.4 

3.6 

St. Moritz 

X 

14.4+0.3 

1.06+0.03 

14.8+0,4 

2.1+0.2 

17.510.5 

8.510.1 

100 mm 

s 

0.7 

0.06 

0.9 

0.4 

1.1 

0.5 

filter menthol 
soft pack 

CV 

4.7 

5.5 

6.2 

19.0 

6.0 

3.2 

Str1de 

X 

13.4±0.2 

0.92+0.01 

13.3+0.3 

2.4+0.2 

16.7+0.4 

7.3+0.1 

klng size 

s 

0.5 

0.03 

0.7 

0.4 

0.8 

0.2 

f11 ter 
soft pack 

CV 

3.8 

3.5 

5.0 

15.6 

5.1 

2.6 

Stride 100's 

X 

14.2±0.3 

1.04+0.02 

14.5±0.4 

1.9+0.1 

17.110.4 

8.6+0.2 

100 mm 

s 

0.6 

0.05 

0.9 

0.3 

0.8 

0.3 

H Iter 
soft pack 

CV 

4.2 

4.8 

5.9 

14.7 

4.9 

3.9 

Stride lOO's 

X 

14.3±0.3 

1.03±0.02 

13.8+0.3 

1.8+0.1 

17.110.4 

8.7+0.1 

lOO mm 

s 

0,6 

0,05 

0.7 

0.2 

0.8 

0.3 

f11 ter mentho1 
soft pack 

CV 

4.3 

5.1 

5.3 

9.9 

4.6 

3.6 

Tall 120s 

X 

19.8±D.5 

1,55±0.03 

21.3+0.6 

2.010.1 

23.4+0.6 

15.2+0.1 

20 mm 

s 

1.1 

0.06 

1.2 

0.3 

1.3 

0.5 

fI Iter 
soft pack 

CV 

5.6 

4.2 

5.8 

12.4 

5.6 

1.9 

Tall 120s 

X 

17.1+0.4 

1.41+0.03 

17.8+0.5 

1.7+0.1 

20.2+0.4 

14.6+0.2 

120 nrni 

s 

0,9 

0.06 

1.1 

0.2 

1.0 

0.4 

f1 Iter menthol 
soft pack 

CV 

5.1 

4.3 

6.1 

9.5 

4.9 

3.0 

Tereyton 

X 

14,0+0.2 

0,91+0.02 

16.2+0.4 

3.510.2 

18.410.4 

7.910.1 

king size 

s 

0,5 

0,04 

0.8 

0.3 

0.8 

0.2 

f11 ter 
soft pack 

CV 

3.6 

4.6 

5.2 

9.7 

4.3 

2.3 
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Tar 

N1 cot f ne 

CO 

Water 

TPM 

Puff 

Brands 


mgZcIj} 

mg/Lclg 

mg/cl g 

mg/clg 

mg/cIg 

Coiin+ 

Tareyton 100*s 

X 

13.7ijD.2 

0.94+0.02 

17.210.4 

2.2+0.1 

16.9+0.4 

8.8+0.1 

100 mm 

5 

0.5 

0.04 

0.9 

0.3 

0,8 

0,2 

filter 
soft pack 

CY 

4.0 

4.7 

4.9 

14.9 

4.9 

2,2 

Tareyton Lights 

X 

4.8iJ0.1 

0.39+0.01 

5.6+0.2 

0.4+0.02 

5.7+0.1 

6.710.1 

king size 

s 

0.3 

0.03 

0.4 

0.1 

0.3 

0.2 

filter 
soft pack 

CV 

5.7 

7.5 

7.0 

11,4 

5.7 

3.0 

Tareyton Long Lights 

X 

7.610.2 

0.63+0.02 

8.610.3 

0.7+0.03 

8.910.2 

9.510-1 

100 mm 

s 

0,4 

0.04 

0.6 

0.1 

0.5 

0.2 

filter 
soft pack 

CV 

4.9 

6.2 

6.6 

10.6 

5.2 

1.9 

Triumph 

X 

3.6i0.2 

0.39+0.02 

4.710.3 

0.3+D.03 

4.3+0.3 

7.110.1 

king size 

s 

0.6 

0.05 

0.7 

0.1 

0.7 

0.3 

fI Iter 
soft pack 

CV 

15.2 

11.7 

14.9 

26.8 

15.1 

3.5 

Trlumph 

5( 

3.6+Q.2 

0,39+0.02 

4.5+0.3 

0.310.03 

4,310.2 

7,210.2 

king size 

s 

0.5 

0.04 

0,6 

0.1 

0.5 

0.4 

filter menthol 
soft pack 

CY 

12.8 

10.3 

14.0 

23.3 

12.7 

5.3 

Triumph 100s 

X 

4.4+0.2 

0.47+0.02 

5.910,3 

0.3+0.03 

5.210.2 

8.5+0.1 

100 mm 

s 

0.4 

0.04 

0.6 

0.1 

0.5 

0.3 

filter 
soft pack 

CV 

9.2 

7.7 

10.3 

18.8 

9.1 

3.5 

Triumph 100s 

X 

4,5+0,2 

0.48+0.02 

6.2+0.3 

0.4+0.05 

5.3+0.2 

8.6+0.1 

100 mm 

s 

0,5 

0.05 

0.6 

0.1 

0.5 

0.3 

filter menthol 
soft pack 

CV 

10.4 

10.6 

9.5 

16.7 

10.0 

3.3 

True 

X 

5.2+0.4 

0.50±D.03 

5.110.3 

0.510.1 

6.210.5 

8.610.1 

king size 
f11 ter 
soft pack 

s 

0.8 

0.07 

0.7 

0.1 

1.0 

0-3 

CV 

16.2 

14.8 

15.3 

23.9 

16.6 

3.4 
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Tar 

N1cot1ne 

CO 

Water 

TPM 

Puff 

Brands 


jnaZ-cJji 

inaZjcia 

mg/gla 


Clfl/.CjjJ 

Cgunt 

True 

X 

4.9+0.6 

0.4710.04 

5.110.4 

0.510.1 

5.910.7 

8.710.1 

king size 
filter menthol 

s 

1.3 

0.1 

0.9 

0.3 

1.6 

0.3 

CV 

26.1 

21.0 

17.9 

48.5 

27.3 

3.3 

soft pack 








True lOO’s 

X 

8.4+0.4 

0.75+0.03 

8.210.4 

0.910.1 

10.0+0.5 

9.710.1 

loo mm 

s 

0.9 

0.07 

0.9 

0.1 

1.1 

0.2 

fI Iter 
soft pack 

CV 

10.3 

8.9 

11.0 

16.0 

10.5 

2.3 

True lOO's 

X 

8.4+0.5 

0.74+0.03 

8.710.5 

0.910.1 

10.0+0 • 6 

9.510.1 

100 mtn 

s 

1.1 

0.07 

1.2 

0.2 

1.4 

0.3 

filter menthol 
soft pack 

CV 

12.9 

10.0 

14.0 

25.0 

13.5 

3.2 

True Gold 

X 

9.9+0.2 

0.76+0.02 

12.4+0,3 

1.113.1 

11.7+0.3 

7.510.1 

king size 
filter 

s 

0.4 

0.04 

0.8 

0.1 

0.6 

0,3 

CV 

4.5 

4.7 

6.3 

10.8 

4.8 

3.5 

soft pack 

True Gold 

X 

11.6±D.2 

0.89+0.01 

15.8+0.5 

1.2+0.04 

13.7+0.2 

8.510.1 

too mm 

s 

0,5 

0.03 

1.1 

0,1 

0.6 

0.2 

filter 
hard pack 

CV 

4.4 

3.1 

6.8 

7.9 

4.1 

2,7 

True Gold 

X 

11.410.2 

0.8510.02 

15.4+0,4 

1.210.1 

13.4+0.3 

8.510.1 

100 mm 

s 

0.5 

0.03 

0.9 

0.1 

0.6 

0.3 

f1 Iter 
soft pack 

CV 

4.4 

4.0 

6.1 

10.4 

4.7 

3.0 

Vantage 

5< 

9.0+0.2 

0,64+0.02 

12.9+0.3 

1.0+0.04 

10.710.3 

8.010.1 

king size 
filter 

s 

0.5 

0.03 

0.7 - 

0.1 

0.6 

0.2 

CV 

5.2 

5.4 

5.3 

9.3 

5.4 

3.1 

soft pack 








Vantage 

X 

9.010.2 

0.6410.02 

11.310.3 

0,910.04 

10.5+0.3 

7.8+0.1 

king size 

s 

0.5 

0.03 

0,8 

0.1 

0.6 

0.2 

filter menthol 

CY 

5.1 

5.3 

6.7 

11.2 

5.4 

2.5 


soft pack 
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Brands 


Tar 

in8/,c.La 

N]cot Ine 
,[iia/cl8 

CO 

ing/.c.l8 

Water 

mg/.cig 

TPM 
mg/clg 

Puff 

Count 

Vantage 100s 

100 ran 
f11 ter 
soft pack 

X 

s 

CV 

9.2+0.2 
0.4 

4.8 

0.65±0.01 

0.03 

3.9 

12.3+0.3 

0.7 

5.3 

0.9+0.04 

0.1 

9.2 

10.7+0.2 

0.5 

4.8 

9.6+0.1 
0.3 

3.2 

Vantage 100s 

100 mm 

filter menthol 
soft pack 

X 

s 

CV 

9.1+0.2 
0.5 

5.1 

0.65+0.01 

0.03 

5.0 

12.3+0.3 

0.7 

5.4 

1.0+0.1 

0.1 

15.3 

10.7+0.2 

0.5 

4.9 

9.7+0.1 
0.3 

3.2 

Vantage Ultra Lights 
king size 
filter 
soft pack 

X 

s 

CV 

5.3±0.1 

0.3 

4.8 

0.44+0.01 

0.02 

5.3 

8.0i0.2 

0.4 

4.5 

0.5+0.02 

O.OT 

7.7 

6.2+0.1 
0,3 

4.4 

7.210.1 

0.2 

3.0 

Vantage Ultra Lights 
king size 
filter menthol 
soft pack 

X 

s 

CV 

4.6+0.1 
0.3 

6.5 

0.36+0.02 

0.04 

12.2 

6.6+0.2 
0.5 

8.2 

0.4+0.03 

0.1 

14.7 

5.410.1 

0.3 

6.2 

7,610.1 

0.2 

3.2 

Vantage Ultra Lights 100s 

100 mm 
f11 ter 
soft pack 

X 

s 

CV 

4.9+0.1 
0.3 

6.0 

0.41+0.01 

0.03 

6.4 

7.9±0.2 

0.5 

6.9 

0.4+0.02 

0.07 

8.9 

5.8+0.2 
0.3 

5.9 

9.210.1 

0.5 

2.9 

Vantage Ultra Lights 100s 

100 nm 

f 11ter mentho1 
soft pack 

X 

s 

CV 

5.0±0.2 

0.4 

7.7 

0.43i0.02 

0.04 

9.1 

8.2±0.3 

0.7 

8.0 

0.410.02 

0.1 

12.4 

5.8+0.2 
0.4 

7.4 

8.6+0.1 
0.3 

3.1 

V cerov 
k ng size 
f Iter 
soft pack 

X 

s 

CV 

16.9+0.3 

0.7^ 

4.4 

1,01+0.02 

0.05 

5.0 

15.6+0.3 

0.7 

4.8 

3.810,3 

0.6 

16.4 

21.810.6 

1.3 

6.1 

7.7+0.1 
0.2 

2.3 

Viceroy Lights 
king size 
f 1 Iter 

X 

s 

CV 

11.0+0.2 

0.5 

4.3 

0,75+0.02 

0.05 

7.2 

13.5+0.3 

0,7 

4.8 

1.3+0.1 
0.2 

12.6 

13.1+0,3 

0.6 

4.6 

7.7+0.1 
0.3 

3.4 


soft pack 
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Brands 



Tar 

Nicotine 

jng/.c.la 

CO 

jng/.£j.a 

Water 

gi8/-.Clg 

TPM 

mg/.cla 

Puff 

Count 

Viceroy Lights 100's 


X 

11.7+0.2 

0.82±0.02 

14.7+0.4 

1.2+0.1 

13.6+0.2 

9.010.1 

100 nm 


s 

0.5 

0,04 

1.0 

0.2 

0.5 

0,3 

filter 
soft pack 


CV 

3.9 

4.7 

6.5 

13.6 

3.8 

2.8 

Viceroy Super Long 100*s 

X 

16.9iD.3 

1.12+0.02 

15.8-H3.3 

2.3+0.1 

20.3+0.4 

9.2+0.1 

100 mm 


5 

0.6 

0.04 

0.8 

0.3 

0.8 

0.3 

f I Iter 
soft pack 


CV 

3.5 

4.0 

/ dO 

4.9 

12.7 

4.0 

2,7 

2- 

Virginia SI Ims 


X 

15.2+0.4 

0.99+0.02 

13.9+0.3 

1.9+0.1 

16.0+0.5 

9.4+0.2 

100 mm 


s 

0.8 

- 0.05 

0.6 

0.3 

1.1 

0.3 

fl Iter 
soft pack 


CV 

5.5 

5.3 

4.7 

15.2 

6.1 

3.7 

Virginia Slims 


X 

15.2+0.3 

0.9910.02 

13.7+0.4 

1.8+0.1 

18.0+0.4 

9.4±0.1 

100 mm 


s 

0.6 

0.05 

0.9 

0.2 

0.8 

0.3 

fI iter menthol 
soft pack 


CV 

4.0 

4.8 

6.2 

10.2 

4.4 

2.7 

Virginia Slims Lights 


X 

9.1+0.2 

0.66+0.02 

9.6+0.3 

0.9+0.1 

10.7±0.3 

9.8±0.2 

100 mm 


s 

0.5 

0.04 

0.6 

0.1 

0.6 

0.4 

filter 
hard pack 


CV 

5.2 

5.3 

6.1 

12.8 

5.7 

3.7 

Virginia SIims Lights 


X 

8.9±D.2 

0.63+0.01 

9.8+0.3 

0.9+0.04 

10.5+0.2 

9.010.1 

100 mm 


s 

0.4 

0.03 

0.6 

0.1 

0,5 

0.3 

fI Iter menthol 
hard pack 


CV 

4.3 

4.4 

6.0 

9.1 

4.5 

3.0 

Virginia Slims Lights 

120 »s 

X 

14.7+0.3 

1.01+0.02 

15.0+0.5 

1.5+0.1 

17.2+0.4 

12.510.1 

120 mm 


s 

0.8 

0.05 

1.2 

0.2 

0.9 

0,5 

filter 
hard pack 


CV 

5.1 

4.8 

7.9 

10.2 

5.2 

2.4 

Virginia Slims Lights 

120 >s 

X 

14.4d0.3 

0.99+0.02 

14.6+0.3 

1.5+0.1 

16,9+0.3 

12.410.2 

120 mm 


s 

0.6 

0.04 

0.7 

0.1 

0.6 

0.4 

filter menthol 
hard pack 
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CV 

3.9 

♦ 

4.3 

4.8 

8,3 

3.8 

3.3 
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Brands 


Winston 
king size 
filter 
hard pack 


Winston 
king size 
f I i ter 
soft pack 


Winston 100's 
100 mm 
filter 
soft pack 


Winston Lights 
king size 
f11ter 
hard pack 


nston Lights 
ng size 
Ife 


rer 


soft pack 


Winston Lights 100's 
100 mm “ 
filter 
soft pack 


Winston Ultra Lights 
king size 
flIter 
soft pack 

Winston Ultra Lights 100's 
100 mm 
f1 Iter 
soft pack 



Tar 
mg/cl g 

Nicotine 

mg/clg 

CO 

mg/clg 

Water 

mg/clg 

TPM 

mo/cin 

Puff 

Count 

X 

17.4±0.3 

1.08+0.02 

16.7+0.4 

4.2+0.3 

22.7+0.7 

8.5+0.1 

s 

0.6 

0.05 

0,9 

0.8 

1.5 

0,2 

CV 

4.5 

4.5 

5.2 

18.3 

6.5 

2.6 

X 

16.8+0.3 

1.10+0.02 

15.6+0.4 

2.7+0,1 

20.6+0.4 

9.4+0.1 

s 

0.7 

0.05 

1.0 

0.2 

0.8 

0.3 

CV 

4.2 

4.7 

6.1 

7.5 

4.1 

2.7 

X 

17.9+0.3 

1.09+0.02 

18.1+0.3 

2.2+0.1 

21.3+0.4 

10.5+0.2 

s 

0.7 

0.05 

0.7 

0.3 

0.8 

0.4 

CV 

3.8 

4.2 

4.0 

12.0 

3.9 

3.4 

X 

10.2+0,3 

0.67+0.02 

12.0+0.3 

1.3+0.1 

12.1+0.4 

7.7+0.1 

s 

0.6 

0.03 

0.7 

0,3 

0.9 

0.2 

CV 

5.6 

5.2 

6.0 

23.5 

7.2 

2,8 

X 

10.6+0.2 

0.76+0.01 

12.8+0.3 

1.2+0.1 

12,6+0.2 

8.3+0.2 

s 

0.4 

0.03 

0.7 

0.1 

0.5 

0.3 

CV 

3.3 

4,2 

5.1 

11.0 

3.8 

4,0 

X 

11.5iJ}.2 

0.81+0.02 

13.3+0.4 

1.2+0.04 

13.5+0.3 

10.2+0.1 

s 

0.5 

0.04 

0.8 

0.1 

0.6 

0.3 

CV 

4.3 

4.5 

6.1 

7.1 

4.2 

2.9 

X 

5.2+0.2 

0.43+0.01 

8.1+0.2 

0.5+0.04 

6.1+0.2 

7.0+0.1 

s 

0.4 

0.03 

0.5 

0.1 

0.5 

0.1 

CV 

7.9 

6.1 

6.2 

18.7 

7.8 

1.9 

X 

5.2+0.1 

0.43+0.01 

8.5+0.2 

0.5+0.02 

6.1+0.1 

9.0+0.1 

s 

0,2 

0.03 

0.4 

0.05 

0.3 

0.1 

CV 

4.6 

6,2 

5.2 

9.4 

4.5 

1.5 
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Brands 


Tar 
mg/dig 

Nicotine 

ing/c.lg 

CO 

mg/clg 

Water 

mg/clg 

TPM 

IiigZ.C.lg 

Puff 

Count 

Monitor - UM 

X 

13.4±0.03 

/V 

1.05±0.003 

12.110.03 

/'7i 

1.6iD.01 

JS,i 

16.0+0.04 

8.3±0.02 


s 

0.6 

0.05 

0.6 

0.2 

0.7 

0.3 


CV 

4.2 

4.8 

4.9 

12.0 

4.5 

3.5 
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Brands 


Tar 

Nicotine 

CO 

Water 

TPM 


ma/puff 

mp/puff 

mg/puff 

ing/pu.ff 

mg/puff 

Alpfne 

mt 

X 

1.89±D.03 

0.115+0.001 

1.70+0.03 

0.37+0.01 

2.37+0.04 

king size 

s 

0.07 

0.003 

0.06 

0.03 

0.09 

filter menthol 
soft pack 

cv 

3.8 

2.8 

3.4 

9.1 

3.9 

Astor 

X 

2.Hit).04 

0.126+0.002 

2.18+0.05 

0.42+0.03 

2.66+0.07 

king size 

s 

0.09 

0.005 

0.11 

0.07 

0.16 

f11 ter 
hard pack 

CV 

4.5 

4.3 

5.2 

16.2 

5.9 

Astor 100’s 

X 

1.76±D.02 

0.120+0.002 

1.8510.04 

0.1910.01 

2.0710.02 

100 mm 

s 

0.04 

0.004 

0.09 

0.02 

0.06 

filter 
hard pack 

CV 

2,5 

3.6 

4.7 

12.1 

2.7 

Astor 100’s 

X 

1.87±0.02 

0.124+0.002 

1.91+P.03 

0.21+0.01 

2.20-KI.03 

100 mm 

s 

0.05 

0.004 

0.07 

0.02 

0.06 

filter menthol 
hard pack 

CV 

2.5 

3.0 

3.8 

9,8 

2.6 

Be I a Ir 

X 

1,49+0.03 

0.110±0.002 

1.39+0,03 

0.1710.01 

1.77+0.04 

king size 

s 

0.06 

0.005 

0.06 

0.03 

0.08 

fI Iter menthol 
soft pack 

CV 

3.9 

4.9 

4.6 

16.0 

4.7 

Bel air lOO's 

X 

1.10±0.03 

0.077+D.002 

1.13+0.03 

O.lllO-Ol 

1.2810.04 

100 mm 

s 

0.07 

0.004 

0.07 

0.01 

0.08 

filter menthol 
soft pack 

CV 

6.0 

5.8 

6.6 

11.5 

6.2 

Benson & Hedges 

X 

0.13±Q.01 

0.014+0.001 

0.2810.02 

0.0210.003 

0.16+0.02 

regular size 
filter 
hard pack 

s 

0.03 

0.003 

0.04 

0,01 

0.04 

CV 

23.9 

19.5 

13.4 ' 

43.2 

22.6 

Benson & Hedges 

X 

1.80±D.04 

0,13110.003 

1.451P.03 

0.22+0.01 

2.15+0.05 

king size 

s 

0.08 

0,007 

0.07 

0.03 

0.10 

f11 ter 
hard pack 

CV 

4.5 

5.0 

5.0 

11.3 

4.7 
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Brands 


Tar 

Nicotine 

CO 

Water 

TPH 


mg/puff 

imy/puff 

mg/puff 

mg/puff 

mg/puff 

Benson i Hedges lOO’s 

X 

1.79+0.04 

0.114±0.002 

1.72±D.04 

0.23+0.02 

2.13+0.05 

100 mm 

s 

0.08 

0.005 

0.09 

0.04 

0.11 

filter 
hard pack 

CV 

4.6 

4.1 

5.5 

16.6 

5.2 

Benson 4 Hedges 100*s 

X 

1.70+0.02 

0.109+D.002 

1.62±0.03 

0.21+0.01 

2.0210.02 

100 mm 

s 

0.04 

0.004 

0.06 

0.02 

0.05 

filter menthol 
hard pack 

CY 

2.6 

3.7 

3.9 

11.5 

2.6 

Benson 4 Hedges lOO's 

X 

1.67+0.02 

0.109+0.002 

1.64+0.05 

0.2010.01 

1.9810.03 

100 mm 

s 

0.05 

0.004 

0.11 

0,02 

0.06 

f 1 Iter 
soft pack 

CV 

3.2 

3.2 

6.8 

12.2 

3.3 

Benson 4 Hedges 100's 

X 

1.68+0.02 

0.110+0.002 

1.66+0.04 

0.19+0.01 

1.9810.03 

100 mm 

s 

0.05 

0.004 

0.09 

0.02 

0.06 

filter menthol 
soft pack 

CV 

2.8 

3.6 

5.7 

12.2 

3.3 

B4H Deluxe Lights 100's 

X 

1.11±0.02 

0.080±0.001 

1.27+0.03 

0.1110.005 

1.30+0.02 

100 mm 

s 

0.04 

0.003 

0.07 

0.01 

0.05 

f 11 ter 
hard pack 

CV 

3.9 

4.1 

5,7 

9.4 

4.1 

B4H Deluxe Lights 100's 

X 

1.14+0.02 

0.083+0.002 

1.24+0.03 

0.12+0.01 

1.3410.02 

Too mm 

s 

0.05 

0.003 

0.06 

0-01 

0.05 

filter menthol 
hard pack 

CV 

4.1 

4.1 

4.9 

9.5 

3.9 

B&H Deluxe Ultra Lights 100's 

X 

0.58±0.02 

0.047±g.001 

.6810.02 

0.0510.003 

0.68+0.02 

100 mm 

s 

0.04 

0.002 

0.05 

0.01 

0.04 

filter 
hard pack 

CV 

6.8 

5.3 

7.3 

12.0 

6.3 

B4H Deluxe Ultra Lights 100's 

X 

0.60±0.03 

0.048+0.002 

0.71+0.04 

0.0610.003 

0.70+0.03 

100 mm 

s 

0.07 

0,003 

0.09 

0.01 

0.08 

filter menthol 
hard pack 

CV 

11.3 

7.3 

12.8 

13.1 

10.9 
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Brands 


T0P 

mg/puff 

Nicotine 
mg/puff 

CO 

ina/-P.uf.f 

Wafer 

mg/puff 

TPM 

mg/puff 

Benson & Hedges Lights lOO's 
100 mm 
filter 
soft pack 

X 

s 

CV 

1.07+0.02 

0.05 

4.5 

0.07610.001 
0.003 

4.1 

1.26+D.04 

0.08 

6.2 

0.11+0.003 

0.01 

5.9 

1.2510.02 

0.05 

4.2 

Benson & Hedges Lights 100’s 
100 mm 

filter menthol 
soft pack 

X 

s 

CV 

1.02+0.01 

0.03 

2.8 

0.072+0.002 

0.003 

4.7 

1.16+0.03 

0.06 

5.5 

0.1010.003 

0.01 

5.4 

1.2010.02 

0.03 

2.9 

Benson & Hedges Multi filter 
king size 
f1 Iter 
soft pack 

X 

s 

CV 

1.38+0.04 

0.10 

7.3 

0.096+0.003 

0.006 

6.0 

1.34+0.04 

0.09 

6.5 

0.1810.01 

0.02 

13.0 

1.65+0.06 

0.13 

7.6 

Benson A Hedges Multi filter 
king size 
f11 ter mentho1 
soft pack 

X 

s 

CV 

1,52+0.04 

0.10 

6.6 

0.100+0.002 

0.005 

4.9 

1.3610.05 

0.12 

8.7 

0.20+0.01 

0.03 

14.6 

1.8210.06 

0.13 

6.9 

Bright 
king size 
filter menthol 
soft pack 

X 

s 

CV 

0.86+0.01 

0.03 

3.8 

0.066+0.002 

0.004 

5.3 

1.2310.04 

0.08 

6.9 

0.09+0.003 

0.01 

6.1 

1.02+0.02 

0.04 

3.8 

Bright 100s 

100 mm 

filter menthol 
soft pack 

X 

5 

CV 

0.7210.02 

0.05 

7.5 

0.057+0.002 

0.004 

6.9 

1.12+0.04 

0.09 

7.7 

0.07+0.003 

0.01 

11.2 

0.8410.03 

0.06 

7.4 

Bui 1 Durham 

soft pack 

X 

s 

CV 

2.6610.05 

0.11 

4.3 

0.170+0.003 

0.006 

3.3 

2.22+0.05 
0.11 . 

4.8 

0.5410.02 

0.05 

10.1 

3.37+0.06 

0.14 

4.3 

Cambridge 
king size 
fI Iter 
hard pack 

X 

s 

CV 

<0.03 

<0.002 

0.01+0.01 

0.01 

167.4 

0.00+0.002 

<0.05 
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Pl\/I3000762393 




Tar 

Nicotine 

CO 

Water 

TPM 


mg/puff 

mg/fiutf 

mg/.piiff 



Cambridge 

X 

0.13+0.01 

0.01810.001 

0.2110.01 

0.01+0.003 

0.16+0.01 

king size 

s 

0.02 

0.003 

0.03 

0.01 

0.02 

fiI ter 
soft pack 

CV 

14.4 

15.7 

13.2 

48.6 

14.2 

Cambridge 100's 

X 

0.51±3.02 

0.04610.002 

0.7510.02 

0.04+0.002 

0.5910.02 

100 mm 

s 

0.04 

0.004 

0.05 

0.01 

0.05 

f11 ter 
soft pack 

CV 

8.1 

7.6 

7.1 

13.1 

7.9 

Camel 

X 

3.29ijQ.05 

0.20010.003 

2.40i0.08 

0.5310.03 

4.01+0.07 

regular size 

s 

0.11 

0.006 

0.17 

0.08 

0.16 

non-f1 Iter 
soft pack 

CV 

3.4 

3.2 

7.2 

14.6 

3.9 

Camel Filters 

X 

2.05+0.02 

0.12810.001 

1,9710.04 

0.4410.03 

2.62+0.05 

king size 

s 

0.05 

0.003 

0.09 

0.07 

0,11 

filter 
hard pack 

CV 

2.5 

2.3 

4.5 

14.9 

4.1 

Came 1 Fi1ters 

X 

1.83+0.03 

0.11610.002 

1.8210.04 

0.3610.02 

2.31+0.04 

king size 

s 

0.07 

0.005 

0.08 

0.05 

0.10 

fI Iter 
soft pack 

CV 

3.6 

4.2 

4.5 

12.5 

4.3 

Camel Lights 

X 

1.15±0.03 

0.08210,002 

1.3010,04 

0.1410.01 

1.3710.04 

king size 
f11ter 
hard pack 

s 

0.06 

0.006 

0.09 

0.02 

0.08 

CV 

5.3 

6.8 

6.9 

14.7 

6.0 

Camel Lights 

X 

1.09+0.02 

0.07810.002 

1.5910.04 

0.1210.01 

1.29+0.03 

king size 

5 

0,04 

0.004 

0.09 

0.01 

0.06 

filter 
soft pack 

CV 

4.1 

4.8 

5.6 ^ 

9.9 

4.4 

Camel Lights 100's 

X 

1.1310.03 

0.07810.002 

1.2910.04 

0.1210.01 

1,3210.03 

100 mm 

s 

0.06 

0.004 

0.10 

0.01 

0.07 

filter 
soft pack 

CV 

5.2 

5.1 

7.4 

11.9 

5.6 
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Pl\/I3000762394 


Brands 

i 

Tar 

mg/puff 

Nicotine 

mg/puff 

CO 

mg/puff 

Water 

mg/puff 

TPM 

mg/puff 

Carlton 

X 

<0.05 

<0.002 

0.01+0.005 

0.0010.003 

<0.05 

king size 

s 



0.01 

0.01 


filter 
hard pack 

CV 



195.7 

741.5 


Carlton 

X 

0.15+0.01 

0.019+0.001 

0.50±0.01 

0.02+0.003 

0.1910.01 

king size 

5 

0.01 

0.002 

0,02 

0.01 

0.01 

filter 
soft pack 

CV 

9.2 

12.4 

6.5 

40.6 

7.9 

Carlton 

X 

0.09t0.01 

0.014±0.001 

0.21+0,01 

0.01+0.002 

0.11+0,01 

king size 

s 

0.01 

0.002 

0.02 

0.00^ 

0.02 

filter menthol 
soft pack 

CV 

16.8 

10.8 

10.4 

45.1 

13.7 

Carlton 100's 

X 

o.io±o.oi 

0.016+0.002 

0.14+0.01 

0.01+0,004 

0.13+0.01 

100 itm 

s 

0.03 

0.004 

0.03 

0.01 

0.03 

f 11 ter 
hard pack 

CV 

26.4 

25.7 

19.7 

61.8 

24.3 

Carlton lOO’s 

X 

O.n+ 0.01 

0.016+0.001 

0.1510.01 

0.01+0.003 

0.1410.01 

100 tun 

s 

0.03 

0.003 

0.02 

0.01 

0.03 

filter menthol 
hard pack 

CV 

23.7 

16.2 

14.7 

57.7 

20.9 

Carlton lOO's 

X 

0.48±0.03 

0.045±0.002 

0.66+0.05 

0.05+0.005 

0.57+0.04 

100 mm 

s 

0.07 

0.005 

0.11 

0.01 

0.08 

flIter 
soft pack 

CV 

14.7 

10,7 

16.5 

23.9 

14.2 

Carlton 100's 

X 

0.61i0.03 

0.055±0.002 

0.84+0,05 

0.05+0.004 

0.72+0.04 

100 mm 

s 

0.07 

0.005 

0.10, 

0.01 

0.08 

fI Iter menthol 
soft pack 

CV 

11.7 

9.7 

12.1 

16.0 

11.6 

Carlton 120»s 

X 

0.66+0,02 

0.061+0.002 

0.57+0.02 

0.06+0.003 

0.78+0.03 

120 rtm 

s 

0.06 

0.004 

0,06 

0.01 

0.06 

fI Iter 
soft pack 

CV 

8.4 

6.6 

9.9 

12.8 

8.2 
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Brands 



Tar 

ITifl/puff 

Nicotine 

jng/pjjff, 

CO 

ma/puff 

Water 

mg/j.uff 

TPM 

flig/puff 

Carlton 120»s 


X 

0.6410.02 

0.0611D.002 

0.54+0.03 

0.06+0.003 

0.7610.02 

120 mm 


s 

0.05 

0.004 

0.06 

0,01 

0.05 

filter menthol 
soft pack 


cv 

7.1 

6.5 

11.1 

11.6 

7.1 

Carlton Slims 100*s 


X 

0.6740.03 

0.05810.002 

0.80+0.04 

0.06+0.01 

0.7910.04 

100 mm 


s 

0.07 

0.004 

0.08 

0.01 

0.08 

filter 
hard pack 


CV 

10.5 

6.8 

9.9 

18,4 

10.5 

Carlton Slims 100's 


X 

0.6510.01 

0.05810.002 

0.7810.02 

0.06+0.002 

0.77+0.01 

lOO mm 


s 

0.03 

0.003 

0.05 

0.004 

0.03 

filter menthol 
hard pack 


CV 

4.8 

5.8 

6.5 

6.7 

4.3 

Century (25) 


X 

1.87+0.02 

0.119+0.002 

2.07+0,04 

0,30+0.02 

2.29+0.03 

king size 


s 

0.05 

0.004 

0.10 

0.04 

0.07 

f11 Ter 
soft pack 


CV 

2.9 

3.2 

4.7 

12.8 

3.2 

Century 100*s (25) 


X 

1.69+0.02 

0.11310.001 

1.98+0.03 

0.20+0.01 

2.01+0.02 

100 rren 


s 

0.04 

0.003 

0.06 

0.02 

0.05 

filter 
soft pack 


CV 

2.2 

2.9 

3.0 

11.2 

2.4 

Century Lights (25) 


X 

1.1910.02 

0.08510.002 

1.4810.03 

0.1410.01 

1.42+0.03 

king size 


s 

0.05 

0.004 

0.07 

0.02 

0.06 

filter 
soft pack 


CV 

4.2 

5.2 

4.8 

14.1 

4.5 

Century Lights 100's 

(25) 

X 

1.23+0.02 

0.089+0.001 

1.38+0.03 

0.12+0.004 

1.44+0.02 

100 rrat 


s 

0.04 

0,003 

0.06 

0.01 

0.05 

filter 
soft pack 


CV 

3.2 

3.7 

4.1 • 

6.8 

3.3 

Century Lights 100's 

(25) 

X 

1.1810.02 

0.083+0.001 

1.33+0.03 

0.12+0.003 

1.3910.02 

lOO mm 


s 

0.04 

0.003 

0.06 

0.01 

0.04 

filter menthol 
soft pack 


CV 

3.2 

3.9 

4.7 

6.4 

3.2 
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PM3000762396 




mg/puff 

Chesterfield 

X 

2.87+0.12 

regular sUe 

5 

0.26 

non-fI Iter 
soft pack 

CV 

9.0 

Chesterfield 

X 

2.58±D.05 

king size 

s 

0.10 

non-filter 
soft pack 

cy 

4.0 

Concord (Open) 

X 

0.63+0.05 

king size 

s 

0.11 

fiIter menthol 
soft pack 

CV 

17.9 

Concord (Close) 

X 

1.80±0.03 

king size 

s 

0.07 

filter menthol 
soft pack 

CV 

4.0 

Dorado 

X 

2.0510.05 

king size 

s 

0.10 

f I Iter 
soft pack 

CV 

5.0 

Dora 1 F11 ter L1ghts 

X 

1.90+0.03 

king size 

s 

0.07 

filter 
soft pack 

CV 

3.6 

Doral Filter Lights 

X 

1.94+0.03 

king size 

s 

0.07 

fI Iter menthol 
soft pack 

CV 

5.8 

Doral 100's Filter Lights 

X 

1.41+0.03 

100 mm 

s 

0.06 

f 11ter 
soft pack 

CV 

4.2 


NI cot I ne 
mg/puff 

CO 

mg/puff 

Water 

mg/pgf.f 

TPM 

mg/puff 

0.175+0.004 

0.009 

5.0 

1.88+0.06 

0.12 

6.6 

0.4710.02 

0.04 

7.6 

3.51+0.12 

0.27 

7.6 

0.165+0.002 

0.005 

3.2 

1.7310.05 

e-.r 

0.36+0.02 

0.04 

11.0 

3.11+0.06 

0.14 

4.4 

0.048+0.003 

0.007 

13.9 

0.51+0.05 

0.12 

22.9 

0.0610.01 

0,01 

23.3 

0.73+0.06 

0.13 

17.9 

0.107+0.002 

0.005 

4.7 

1.72+0.04 

0.10 

5.8 

0.2310.01 

0,02 

10.2 

2.14+0.04 

0.08 

4,0 

0,129+0.002 

0.004 

3.0 

2.0910.04 

0.10 

4.7 

0.4310.03 

0.07 

17.1 

2.61+0.07 

0,16 

6.3 

0.109+0.002 

0.005 

4.8 

2.2710.05 

0.12 

5.3 

0.33+0.02 

0,05 

15.3 

2.3410.05 

0.10 

4.3 

0.108±0.003 

0.007 

6.7 

2.33+0.05 

0.11 

4.9 • 

0.35+P.03 

0.08 

22.3 

2.3910.06 

0.13 

5.4 

0.092+0.002 

0.004 

4.7 

1.61+0.03 

0.06 

3.7 

0.16+0.01 

0.02 

10.7 

1.66+0.03 

0.07 

4.3 
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IIIH 




Tar 

Nicotine 

mg^uff 

Water 

TPN 

Brands 


mg/puff 

mg/puff 

ma/-puf.f 

rog/puff 

Doral 100*5 Filter Lights 

X 

1.51+f).02 

0.095+0.002 

1.73+0.03 

0.17±0.01 

1.77+0.03 

100 mm 

s 

0,05 

0,004 

0.07 

0.02 

0.07 

filter menthol 
soft pack 

CV 

3.3 

4.3 

4.0 

12.0 

3.7 

Dunhill Deluxe Lights Kings 

X 

1.56+0.02 

0.111±0.002 

1.49+0.04 

0.20+0.01 

1.87+0.03 

king size 

s 

0.05 

0.005 

0.08 

0.02 

0.07 

filter 
hard pack 

CY 

3.1 

4.1 

5.7 

11.8 

3.7 

Dunhill Deluxe Lights lOO's 

X 

1.20+0.02 

0.091+0.001 

1.15+0.02 

0.12±0.01 

1.42+0.02 

100 mm 

s 

0.03 

0.003 

0.05 

0.01 

0.04 

filter 
hard pack 

CV 

2.9 

3.6 

4.3 

9.9 

3.2 

Engl Ish Ovals 

X 

2.61±D.04 

0.181+0.004 

1.66+0.03 

0.38+0.03 

3.16+0.06 

regular size 

s 

0.10 

0.01 

0.06 

0.06 

0.1?^ 

non-f1 Iter 
hard pack 

CV 

3.7 

5.3 

3.8 

15.0 

4.2 

Eng 1 Ish Ovals 

X 

2.27+0,06 

0.162+0.004 

1.48±0.04 

0.25±0.01 

2.68+0.07 

king size 

s 

0.13 

0.009 

0.09 

0.02 

0.15 

non-filter 
hard pack 

CV 

5.7 

5.4 

5.9 

9.1 

5.6 

Eve Slim Lights 100's 

X 

1.57+0.03 

0,118±0.003 

1.36+0.05 

0.29+0.02 

1,98+0.05 

lOO nm 

s 

0.07 

0.007 

0.07 

0.04 

0,10 

f11 ter 
hard pack 

CV 

4.2 

6.2 

5.4 

12.5 

5.2 

Eve SIIm Lights lOO's 

X 

1.59+0.04 

0.117+0.003 

1.40±0.04 

0.30±D.03 

2.01+0.06 

100 mm 

s 

0.08 

0.007 

0.09 

0.07 

0.14 

filter menthol 
hard pack 

CV 

5.3 

5.7 

6,4 

22.3 

7.1 

Eve Lights 120's 

% 

0.96+0.03 

0.076+0.002 

0,89+0.03 

0.09+0.004 

t.12±0.03 

120 mm 

s 

0.06 

0.004 

0,07 

0.01 

0.07 

f 11 ter 
hard pack 

CY 

6,4 

5.9 

7.5 

11.5 

6.6 
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Tar 

Nicotine 

CO 

Water 

TPM 

Brands 


mfl/puff 

mg/puff 



mg/puff 

Eve Lights 120’s 

•• 

X 

0.95±0.03 

0.075+0.003 

0.88±0,05 

0.0910.004 

1.11ii).04 

120 mm 

s 

0.07 

0.006 

0.07 

0.01 

0.09 

filter menthol 
hard pack 

CV 

7.9 

7.7 

8.2 

11.1 

8.0 

F1esta 

X 

2.22+0.04 

0.09710.002 

2.6410.05 

0.46+0.02 

2.77+0.05 

king size 

s 

0.08 

0.004 

0.11 

0.05 

0.12 

filter 
soft pack 

CV 

3.8 

3.8 

4.3 

11.2 

4.2 

Ga1axy 

X 

1.85±0.03 

0.125±0.002 

1.95jJ3.05 

0.26+0.01 

2.23+0.04 

king size 

s 

0,06 

0.005 

0.10 

0,03 

0.08 

fllW 
soft pack 

CV 

3.5 

4.3 

5.3 

10.0 

3.6 

Half i Half 

X 

1.84+0.05 

0.129±0.004 

1.67+0.06 

0,36+0.02 

2.33+0.06 

King size 

s 

0.11 

0.008 

0.13 

0.05 

0.14 

f 1 Iter 
soft pack 

CV 

5.8 

6.2 

7.8 

13.6 

6.2 

Herbert Tareyton 

X 

2.83±0.06 

0.179±0.003 

1.9410.06 

0.4110.02 

3.41+0.08 

king size 

s 

0.14 

0.006 

0.14 

0.05 

0.18 

non-fI Iter 
soft pack 

CV 

4.9 

3.6 

7.2 

11.5 

5.2 

Iceberg lOO’s 

X 

0.52+0.02 

0.046+0.002 

0.78+0.05 

0.05+D.004 

0.6210.03 

100 mm 

5 

0.05 

0.004 

0.08 

0.01 

0.06 

filter menthol 
soft pack 

CV 

9.7 

9.3 

9.7 

17.5 

9.6 

Kent Mlcronlte II 

X 

1.55+0.04 

0.112+0.002 

1.6210.05 

0.24+0.02 

1.90+0.05 

king size 

s 

0.08 

0.005 

0.11 

0.04 

0.11 

fllW 
hard pack 

CV 

5.1 

4.6 

6.5 

15.0 

5.6 

Kent Mlcronlte 11 

X 

1,55±0.03 

0.112+0.003 

1.59+0.04 

0.2410,02 

1.90+0.05 

king size 

s 

0.07 

0,006 

0.09 

0.04 

0.10 

fl Iter 
soft pack 

CV 

4,6 

5.2 

5.9 

15.0 

5.5 
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PM3000762399 


Brands 


Tar 

Nicotine 

CO 

Water 

TPM 


rngZ-Puff 

mg/puff 


my/puff 

my/puff 

Kent Mlcronlte II 100s 

X 

1.46±D.05 

0.11210.003 

1.5710.06 

0.1610.01 

1.74+0.06 

100 mra 

s 

0.12 

0.007 

0.13 

0.02 

0.14 

filter 
soft pack 

CV 

8.0 

6.4 

9.3 

14.6 

8.3 

Kent Mlcronlte II 100s 

X 

1.70+0.02 

0.13310.001 

1.62+0.04 

0.2210.01 

2.05+0.03 

100 mm 

s 

0.05 

0.003 

0.08 

0.02 

0.06 

filter menthol 
soft pack 

CV 

3.2 

2.4 

5.0 

8.3 

3.1 

Kent Golden Lights 

X 

1.48ig.04 

0.11710.003 

1.72+0.05 

0.2110.02 

1.8010.05 

king size 

s 

0.08 

0.006 

0.11 

0.03 

0.11 

f11 Ter 
hard pack 

CV 

5.5 

5.3 

6.6 

16.5 

6.2 

Kent Golden Lights 

X 

1.2510.03 

0.10510.002 

1.4510.05 

0.1410.01 

1.5010.04 

king size 

s 

0.07 

0.004 

0.11 

0.02 

0.08 

f11ter 
soft pack 

CV 

5.2 

4.3 

7.6 

14.6 

5.5 

Kent Golden Lights 

*■« 

X 

1.1410.04 

0.098+0.003 

1.2610.06 

0,1210.01 

1.35+0.05 

king size 

s 

0.09 

0.007 

0.13 

0.02 

0.11 

filter menthol 
soft pack 

CV 

8.0 

6.7 

10.2 

13.3 

8.1 

Kent Golden Lights 100s 

X 

1.13+0.04 

0.09510.003 

1.2910.07 

0.12+0.01 

1.34+0.05 

100 fimi 

s 

0.09 

0.006 

0.15 

0.02 

0.12 

filter 
hard pack 

CV 

8.3 

6^6 

11.3 

14.9 

8.7 

Kent Golden Lights 100s 

X 

1.06+0.03 

0.09110.002 

1.17+0.04 

0.1010.005 

1.25+0.03 

lOo mm 

s 

. 0.07 

0.005 

0,09 

0.01 

0,08 

filter 
soft pack 

CV 

6.2 

5.4 

8.1 ’ 

9.9 

6,2 

Kent Golden Lights 100s 

X 

0.9710.04 

0.08410.002 

1.0710.06 

0.091D.01 

1.15+P.05 

100 inn 

s 

0,09 

0.005 

0.13 

0.01 

0.11 

filter menthol 
soft pack 

CV 

9.5 

6.3 

12.3 

14.5 

9.6 
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PM3000762400 


Tar 


Brands 


mg/puff 

Kent 111 

X 

0.45+0.03 

king size 

s 

0.07 

filter 
soft pack 

CV 

15.8 

Kent III 100s 

X 

0.58+0.02 

100 ran 

5 

0.04 

filter 
hard pack 

CV 

7.1 

Kent III 100s 

X 

0.49±0.03 

100 inra 

s 

0.06 

filter 
soft pack 

CV 

13.2 

Kool 

X 

3.41+0.17 

regular size 

5 

0.39 

non-filter menthol 

. CV 

11.3 

soft pack 



Kool 

X 

2.28+0.04 

king size 

s 

0.09 

filter menthol 
hard pack 

CV 

4.0 

Kool 

mm 

X 

2.39+0.04 

king size 

s 

0.09 

filter menthol 

CV 

4.0 

soft pack 



Kool (25) 

X 

2.38+0.03 

king size 

s 

. 0.07 

f1 Iter menthol 
soft pack 

CV 

3.1 

Kool Lights 

X 

1.3310.03 

king size 

s 

0.06 

filter menthol 
soft pack 

CV 

4.4 


Nicotine 

ing/PAl,ff 

CO 

mg/pu-fi 

Water 

ing4pu,t£ 

TPM 

mg/ptjff 

0.052+0.003 

0.007 

13.3 

0.5810.04 

0.09 

16.0 

0.0410.004 

0.01 

26.7 

0.53+0.04 

0.08 

15.5 

0.061+0.002 

0.005 

7.8 

0.81+0.03 

0.08 

9.6 

0.04+0.002 

0.00? 

8,7 

0.68+0.02 

0.05 

7.0 

0.05310.003 

0.006 

11.7 

0.67+0.04 

0.09 

13.4 , 

0.04+0.004 

0.01 

22.2 

0.57+D.03 

0.08 

13.1 

0.186+0.005 

0.011 

5.9 

2.32+0.06 

0.12 

5.4 

0.53+0.03 

0.08 

14.5 

4.12+0.19 

0.43 

10.4 

0.14810.003 

0.006 

4.2 

2.3810.04 

0.09 

3,6 

0.5810.04 

0.08 

13.8 

3.01+0.06 

0.14 

4.6 

0.157+0.003 

0.006 

3.8. 

2.43+0.06 

0.12 

5.1 

0.5510.03 

0.07 

13.1 

3.1010.06 

0.14 

4.6 

0.154+0.003 

0.006 

4.1 

2.45+0.06 
0.14 , 

5.9 

0,57+0.04 

0.08 

14.6 

3.11+0.07 

0.15 

4.7 

0.09910.002 

0.003 

3.5 

1.40+0.02 

0.04 

3.1 

0.1710.01 

0.02 

14.4 

1.60+0.03 

0.07 

4.6 
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PM3000762401 


Brands, 


Tar 

Nicotine 

Jltoauj.fJ: 

CO 

Water 

TPM 


JSg/pu.f.f. 

mg/puff 


mgZpuff 

Kool Lights 100*s 

X 

1J5±0.03 

0.08910.002 

1.10+0.04 

0,1110.005 

1.35+0.03 

100 mm 

s 

0.06 

0,004 

0.09 

0.01 

0.08 

filter menthol 
soft pack 

CV 

5.6 

4.5 

8.5 

10.1 

5.7 

Kool Mllds 

X 

1.69ii0.03 

0.119+0.003 

1.89+0.03 

0.2210.01 

2.0310.04 

king size 

s 

0.08 

0.006 

0.07 

0.01 

0.09 

filter menthol 
soft pack 

CV 

4.5 

4.7 

3.8 

6.4 

4.4 

Kool HI Ids (25) 

X 

1.66±0.03 

0.115+0.002 

1.91+0.04 

0.2210.01 

1.99+0.04 

king size 

s 

0.07 

0.005 

0.08 

0.03 

0.09 

filter menthol 
soft pack 

CV 

4.2 

4.1 

4.4 

15.0 

4.7 

Kool Mllds lOO’s 

X 

1.38±0.02 

0.099+0.002 

1.57+0.04 

0.14+0.01 

1.62+0.03 

100 mm 

s 

0.05 

0.004 

0.06 

0.01 

0.07 

filter menthol 
soft pack 

CV 

4.0 

4.2 

5.2 

9.2 

4.0 

Kool Super Longs 100’s 

X 

1.96+0.03 

0.13710.003 

2.06+0.04 

0.31+0.02 

2.40+0.04 

100 mm 

s 

0.06 

0.006 

0.10 

0.04 

0.09 

filter menthol 
soft pack 

CV 

3.0 

4.7 

4,6 

14.5 

3.6 

Kool Ultra 

X 

0.26+0.03 

0.026+0.002 

0.27+0.02 

0.02+0.002 

0.51+0.03 

king size 

s 

0.07 

0.005 

0.05 

0.01 

0.08 

filter menthol 
soft pack 

CV 

26.0 

21.2 

19.9 

23.0 

24.9 

Kool Ultra 100's 

X 

0.5210.03 

0.045+0.002 

0.55+0.03 

0.0410.003 

0.6110.03 

100 mm 

5 

0.06 

0.005 

0.06 

0.01 

0.07 

filter menthol 
soft pack 

CV 

10.9 

11.1 

10.3 ■ 

15.7 

10.8 

L & M 

X 

2.03+0.04 

0,135+0.003 

2.0710.04 

0.46+0.04 

2.6210.07 

king size 

s 

0.09 

0.006 

0.09 

0.08 

0.15 

filter 
hard pack 

CV 

4.5 

4.7 

4.5 

17.8 

5.8 
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PM3000762402 




Tar 

Nicotine 

CO 

Water 

TPM 

Brands 


jDa/4?.uff 

mg/puff 

nigZ.pufi 

mg/puff 

jng/pulf. 

L M 

X 

1.94±0.04 

0.132+0.003 

1.99+0.05 

0.40+0.04 

2.47+0.07 

king size 

s 

0.10 

0.006 

0.11 

0.08 

0.17 

filter 
soft pack 

CV 

5.1 

4.6 

5.4 

20,9 

6.7 

L & M Lights 

X 

1.34+0.03 

0.112+j3.002 

1.26+fl.04 

0.1510.01 

1.6010.04 

king size 

s 

0,07 

0.005 

0.10 

0.02 

0.10 

f I Iter 
soft pack 

CV 

5.6 

4.7 

7.5 

13.4 

5.9 

L & M Long Lights 

X 

0.88+0.03 

0.083+0.003 

0.7710.02 

0.07+0.002 

1.0310.03 

100 [ran 

s 

0,06 

0.006 

0.06 

0,01 

0.07 

filter 
soft pack 

CV 

6.5 

7.8 

7.1 

7.4 

« 

6.4 

L & M Super Kings 

X 

1.70+0.04 

0.124±0.005 

1.82+0,06 

0.25+0.01 

2.08+0.05 

100 nvn 

s 

0.10 

0.006 

0.14 

0.03 

0.12 

ft 1ter 
soft pack 

CV 

5.6 

5.2 

7.5 

10.5 

5.9 

Lark 

X 

2.06+3.04 

0,139+0.003 

2.1710.06 

0.44±0.04 

2.6410.07 

king size 

s 

0.09 

0.006 

0.12 

0.08 

0.16 

fI Iter 
soft pack 

CV 

4.4 

4.3 

5.8 

17.8 

6,1 

Lark 

X 

1.92+0.04 

0.131+0.003 

2.11+0.04 

0.34+0.02 

2.3910.06 

100 mm 

s 

0.09 

0.007 

0.10 

0.04 

0.12 

filter 
soft pack 

CV 

4.7 

5.1 

4.7 

11.1 

5.2 

Lark Lights 

X 

1.95+0.04 

0.141+0.003 

2.02+D.05 

0.4410.02 

2.53+0.05 

king size 

s 

0.08 

0.007 

0.11 

0.05 

0.12 

filter 
soft pack 

CV 

4.1 

4.9 

5.5 

11.7 

4.8 

Lark Lights 100’s 

X 

1.73+0.03 

0.13210.003 

1.82+0.05 

0.29+0.01 

2,16+0.03 

100 mm 

s 

0.06 

0.007 

0.11 

0.03 

0.07 

fI Iter 
soft pack 

CV 

3.3 

5.1 

6.5 

9.7 

3.3 
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PM3000762403 


Brands 



Tar 

n»/puff 

Nicotine 
mg/puff 

CO 

mg/puff 

Water 

mg/Dutf 

TPM 

mg/puff 

Lucky Strike 
regular size 
non-f1 Iter 
soft pack 


X 

5 

cv 

3.27±0.07 

0.16 

4.9 

0.188+0.003 

0.008 

4.1 

2.33+0.05 

0.10 

4.4 

0.5610.02 

0.05 

9.1 

4.0310.08 

0.18 

4.4 

Lucky Strike 
king size 
fllW 
hard pack 


90 

X 

s 

CV 

1.53+0.02 

0.05 

3.5 

0.112+0.002 

0.004 

3.5 

1.62+0.03 

0,08 

4.8 

0.1910.01 

0.02 

11,4 

1.83+0.03 

0.07 

3.8 

Lucky Strike 
king size 
filter 
soft pack 


X 

s 

CV 

1.4510.03 
0.07 

4.8 

0.10510.002 

0.005 

5.1 

1,5910.03 
0.08 

4.9 

0.1710.01 

0.02 

12.8 

* 

1.73+0.04 

0.09 

5.3 

Lucky Strike Filters 
100 mm 
fI Iter 
soft pack 

100’s 

X 

s 

CV 

1.1910.03 

0.08 

6.3 

0,09210.003 

0.006 

6.2 

1.2910.04 
• 0.09 

6.9 

0.1110.01 

0.01 

10.2 

1.4010.04 

0.09 

6,5 

Lucky Strike Menthol 
100 mm 

filter menthol 
soft pack 

lOO's 

X 

s 

CV 

1.1610.02 

0.05 

4.5 

0.089+0.001 

0.003 

3.7 

1.2310.03 

0.07 

5.5 

0.1110.01 

0.01 

10.2 

1.36+0.03 

0.06 

4,6 

Lucky Strike Lights 
king size 
filter 
soft pack 


5( 

s 

CV 

1.06+0.03 

0.07 

6.5 

0.08110.002 

0.004 

5.5 

1.3310,04 

0.10 

7.4 

0.12+0.01 

0.02 

15.1 

1.26+0.04 

0.09 

6.8 

Lucky Strike Lights 
100 mn 
filter 
soft pack 

100’s 

5c 

s 

CV 

0.90+0.03 

0.06 

6.4 

0.07210.002 

0.004 

6.2 

1.03+0.03 

0.06 

5.9 

0.0910.003 

0.01 

8.0 

1.06+0.03 

0.07 

6.2 

Marlboro 
king size 
filter 
hard pack 


X 

s 

CV 

2.00+0.02 

0.04 

2.2 

0.1221D.002 

0.004 

3.4 

1.8010.03 

0.07 

4.1 

0.42+0.02 

0,04 

9.1 

2.54+0.03 

2.7 
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PM3000762404 


Brands 


Tar 

Nicotine 

CO 

Water 

TPM 


fflgZ.pji.fi, 

jng/.puff 

mg/puff 

mg/puff 

mOiLpulf. 

Mar 1 boro 

X 

1.86±g.03 

0.114+0.002 

1.6810.04 

0.33+0.02 

2.30+0.05 

king size 

s 

0.07 

0,005 

0.08 

0.05 

0.11 

filler 
soft pack 

CV 

3.9 

4.2 

5.0 

15.7 

4.8 

Marlboro 25's 

X 

1.87±0.03 

0.11810.001 

1.6910.03 

0.3410.02 

2.32+0.05 

king size 

s 

0.06 

0.003 

0.07 

0.05 

0.10 

filter 
soft pack 

CV 

3.4 

2.6 

4.2 

14.7 

4,3 

Marlboro 

X 

1.85+0.02 

0.115+0.001 

1.6310.02 

0.3410.02 

2.31+0.04 

king size 

s 

0.05 

0.003 

0.06 

0.04 

0.08 

filter menthol 
soft pack 

CY 

2.7 

2.6 

3.4 

10.7 

3.4 

Marlboro lOO’s 

X 

1.74+0.03 

0.112+0.002 

1.68+0.05 

0.2110.01 

2,06+0.04 

100 mm 

s 

0.07 

0.004 

0.11 

0.03 

0.09 

filter 
hard pack 

CV 

3.9 

3.5 

6.7 

12.9 

4.4 

Marlboro lOO’s 

X 

1.66+0.03 

0.106+0.002 

1.56+0.03 

0.20+0.01 

1.97+0.03 

100 mm 

s 

0.06 

0.004 

0.08 

0.03 

0.08 

fI Iter 
soft pack 

CV 

3.6 

4.1 

5.0 

14.1 

3,9 

Marlboro Lights 

X 

1.33±0.02 

0.091+0.002 

1.4210.04 

0.16+0.01 

1.58+0.02 

king size 

5 

0.04 

0-005 

0.08 

0.01 

0.05 

filter 
hard pack 

CV 

3.3 

5.4 

5.7 

9.1 

3,4 

Marlboro Lights 

X 

1.32±0.02 

0.090+0.002 

1.41+0.04 

0.1610.01 

1.57+0.03 

king size 

s 

0.06 

0.004 

0.08 

0.02 

0.07 

f11 ter 
soft pack 

CV 

4.2 

4.3 

5.5 

11.8 

4.5 

Marlboro Lights 25‘s 

X 

1.39+0.03 

0.095+0.002 

1.46+0,03 

0.1610.01 

1.65+0.04 

king size 

s 

0.08 

0.005 

0.08 

0.02 

0.09 

f11ler 
soft pack 

CV 

5.4 

5.4 

5.2 

10.7 

5.7 
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PM3000762405 




Brands 


Tar 



Marlboro Lights 100’s 

X 

1.07+0.01 

too mm 

5 

0.03 

filter 
soft pack 

cv 

3.1 

Max 120s 

X 

1,72±0.05 

120 mm 

s 

0.10 

filter 
soft pack 

CY 

6.1 

Max 120s 

X 

1.68+0.03 

120 mm 

s 

0.07 

filter menthol 
soft pack 

CV 

4.0 

Merit 

X 

1.02+0.02 

king sl 2 e 

s 

0.04 

fllW 

hard pack 

CV 

4.0 

Merit 

X 

1.00+0.02 

king size 

s 

0.03 

f1 Iter 
soft pack 

CV 

3.5 

Merit 

X 

0.98+0.02 

king size 

s 

0.04 

filter menthol 
soft pack 

CV 

4.1 

Merit 100's 

X 

1.0510.02 

100 rmn 

s 

0.04 

filter 

CY 

3.8 

soft pack 



Merit lOO's 

X 

1.0210.02 

100 mm 

s 

0.05 

filter menthol 
soft pack 

CV 

5.0 
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Nicotine 

mg/puff 

CO 

mg/puff 

Water 

mg/puff 

TPM 

mg/puff 

0.075+0.001 

0.003 

4.2 

1.24+0.02 

0.05 

3.9 

0.1110.004 

0.01 

8.6 

1.26+0.02 

0.04 

3.2 

0.139+0.003 

0.007 

4.8 

1.67+0.05 

0.11 

6.8 

0.2510.02 

0.04 

17,3 

2.11+0.07 

0.15^ 

6.9 

0.13410.002 
0.005 

3.7 

1.63+0.04 

0.10 

6.0 

0.2410.01 

0.02 

8.9 

2.0510.03 

0.08 

3,8 

0,07110.001 

0.003 

4.3 

1.2710.03 

0.07 

5,5 

0.12+0.01 

0.01 

10.0 

1.21+0.02 

0.05 

4.2 

0,07110.001 

0.003 

4.3 

1.2410.02 

0.05 

4.1 

O.JjlO.OOS 

9!9 

1.1810.02 

0.04 

3.8 

0.070+0.002 

0.004 

5.9 

1.2310.03 

0.07 

6.0 

0.11+0.01 

0.01 

12.1 

1.1610.02 

0.05 

4.3 

0.074+0.002 

0.003 

4.5 

1.27+0.04 
0.09 , 

7.4 

0.11+0.004 

0.01 

7.2 

1.24+0.02 

0.05 

3.9 

0.072+0,001 

0.003 

4.2 

1.20+0.03 

0.07 

6.2 

0,11+0.003 

0.01 

7.0 

1.20+0.03 

0.06 

4.9 


Source: https://www.industrydocuments.ucsf.edu/docs/zfbl0001 
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Tar Nicotine CO Water TPM 


Brands 



mg/puff 

mg/puff 

mg/puff 

mg/puff 

mg/puff 

Merit Ultra Lights 


X 

0.67+0.02 

0.05410.001 

0.8710.03 

0.06+0.004 

0.7810.02 

King size 


5 

0.05 

0.003 

0,06 

0,01 

0.05 

filter 
soft pack 


cv 

6.8 

4.9 

7.2 

14.8 

6.7 

Merit Ultra Lights 


X 

0.52+0.02 

0,04510.001 

0.6410.02 

0.05+0.003 

0.6110.02 

king size 


s 

0,04 

0.003 

0.05 

0,01 

0.04 

filter menthol 
soft pack 


CV 

6.8 

7.2 

7.1 

13.5 

6.7 

Merit Ultra Lights 

100‘s 

X 

0.59+0.02 

0.049+0.002 

0.7910.03 

0.05+0.003 

0.69+0.03 

100 mm 


s 

0.05 

0.004 

0.06 

0.01 

0.06 

flIter 
soft pack 


CV 

8.3 

8.4 

7.7 

11.5 

8.2 

Merit Ultra Lights 

100's 

X 

0,4910.01 

0.04110.001 

0.6510.02 

0.0410.003 

0.58+0.02 

100 imn 


s 

0.05 

0.003 

0.04 

0.01 

0.04 

filter menthol 
soft pack 


CV 

6.6 

6.2 

5.4 

15.5 

6.4 

Montclair 


X 

2.0810.04 

0.13310.003 

2.1310.05 

0.51+0.02 

2.7310.06 

king size 


s 

0.09 

0.007 

0.12 

0,05 

0.13 

filter menthol 
soft pack 


CV 

4.2 

5.2 

5.6 

10.7 

4.6 

More 120s 

, 

X 

1.33+0.03 

0.09110.002 

1.63i0.05 

0.13+0.01 

1.55+0.04 

120 mm 


s 

0.07 

0,004 

0.11 

0.02 

0.08 

f1 Iter 
soft pack 


CV 

5.0 

4.7 

6.9 

13.2 

5.2 

More 120s 


X 

1.3110.03 

0.094+0.002 

1.61+0.05 

0.12+0.005 

1.5310.03 

120 mm 


s 

0.07 

0.005 

0.10 . 

0.01 

0.07 

filter menthol 
soft pack 


CV 

5.1 

5.4 

6.3 

8.4 

4.7 

More Lights 100s 


5? 

0.9710.02 

0.078+0.001 

1.0010.03 

0.1110.004 

1.1510.02 

100 mm 


s 

0.04 

0.003 

0.07 

0.01 

0.05 

filter 
hard pack 


CV 

4.4 

4.2 

6.5 

8.2 

4.5 
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PM3000762407 




Tar 

ffifl/.puff 

Nicotine 

jng/.puff 

CO 

jnazlpjuff 

Water 

JiaZ-puff 

TPM 

mg/puff 

More Lights 100s 

100 tran 

filter menthol 
hard pack 

X 

s 

CV 

0.99+0.02 

0.05 

4.6 

0.075±q.002 

0.004 

4.7 

1,0710.02 
0.05 

5.0 

0.0910.005 

0.01 

10.8 

1.16+0.02 

0.05 

4.3 

Newport 
king size 
filter menthol 
hard pack 

X 

s 

CV 

2.19+0.03 

0.08 

3.5 

0.155+0.003 

0.007 

4.2 

2.3610.06 

0.13 

5.6 

0.54+0.03 

0.06 

11.6 

2.88+D.06 

0.12 

4.3 

Newport 
king size 
filter menthol 
soft pack 

X 

s 

CV 

2.16±0.04 

0.08 

3.9 

0.154±0.003 

0.006 

4.1 

2.31+0.04 

0.10 

4.1 

0.54+0.04 

0.09 

16.3 

2.85+0.07 

0.16 

5.6 

Newport (25) 
king size 
filter menthol 
soft pack 

X 

s 

CV 

Z.17±0.03 

0.08 

3.6 

0.154+0.002 

0.004 

2.8 

2.3110.06 

0.13 

5.5 

0.53+0.03 

0.07 

13.6 

2.8510.06 

0.14 

5.0 

Newport lOO’s 

100 mm 

filter menthol 
hard pack 

X 

s 

CV 

2.23+0.03 

0.08 

3.5 

0.164+0.002 

0.005 

3.1 

2.19+0.05 

0.10 

4,6 

0.38+0,02 

0.04 

10.9 

2.77+0.05 

0.11 

3.8 

Newport 100’s 

100 mm 

filter menthol 
soft pack 

X 

s 

CV 

2.24±0.04 

0.08 

3.5 

0.161+0.002 

0.005 

3.2 

2.2810.04 

0,09 

4.0 

0.38+0.02 

0.03 

9.1 

2.7810.05 

0.10 

3.7 

Newport 100's (25) 

100 mm 

filter menthol 
soft pack 

mm 

X 

s 

CV 

2.25±0.05 

0.10 

4.5 

0.16410.003 

0.007 

4 e 1 

2.20+0.06 

0.13 

5.9 ■ 

0.3910.02 

0.05 

12.3 

2.8010.06 

0.13 

4.7 

Newport Lights 
king size 
filter menthol 
hard pack 

X 

s 

CV 

1.40+0.04 

0.10 

6.9 

0.113+0.003 

0.008 

6.7 

1.63+0.06 
0.13 

7.7 

0.1910.01 

0.03 

16.6 

1.71+0.06 

0.13 

7.6 
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PM3000762408 


Brands 


Tar 

Nicotine 

CO 

Water 

TPM 


mg/puff 

mg/puff 

mg/puff 



Newport Lights 

X 

1.26±0.05 

0.10510.003 

1.49+0.06 

0.14+0.01 

1.5110.06 

king size 

s 

0.10 

0.007 

0.14 

0.02 

0.13 

filter menthol 
soft pack 

CV 

8.2 

6.4 

9.7 

17.7 

8.6 

Newport Lights 100’s 

X 

1.11+0.04 

0.09410.003 

1.27+0.06 

0.12+0,01 

1.3210.05 

100 mm 

s 

0.09 

0.007 

0.14 

0.02 

0.11 

filter menthol 
hard pack 

CV 

7.9 

7.1 

10.8 

13.5 

8.1 

Newport Lights lOO's 

X 

1.02+0.03 

0.08910.003 

1.14+0.05 

0.1010.004 

1.21+0.04 

100 mm 

5 

0.07 

0.006 

0.11 

0.01 

0.08 

filter menthol 
soft pack 

CV 

6.4 

6.5 

9.2 

9.2 

6.5 

Now 

X 

<0.05 

<0.002 

0.0110.004 

<0.05 

<0.05 

King size 

s 



0,01 



filter 
hard pack 

CV 



89.4 



Now 

king size 

X 

s 

0.16+0.02 

0.03 

0.02110.001 

0.003 

0.3510.01 

0.03 

0.0110.003 

0.01 

0,20+0.02 

0.04 

filter 
soft pack 

CV 

20.8 

13.5 

9.1 

57.2 

19.2 

Now 

X 

0,15±0.01 

0.01910.001 

0,3410.02 

0.02+D.003 

0.18+D.01 

king size 

s 

0.02 

0,003 

0.04 

0.01 

0.02 

filter menthol 
soft pack 

CV 

12.0 

14.6 

11.4 

44.1 

10.8 

Now 100s 

X 

<0,05 

<0.002 

0,02+0.005 

0.001D.003 

<0.05 

too mm 

s 



0.01 

0.01 


flIter 
hard pack 

CV 



58.2 

425.1 


Now 100s 

X 

0.3610.01 

0.03510.001 

0.58+0.02 

0.0310.003 

0.42+0.01 

100 mm 

s 

0.03 

0.003 

0.05 

0.01 

0.03 

f11 ter 
soft pack 

CV 

8.4 

8.1 

7.8 

24.0 

8.0 
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Pl\/I3000762409 




Tar 

Brands 


ipg/puf.f 

Now 100s 

X 

0.3640.01 

IDO mm 

s 

0.03 

filter menthol 

CV 

9.0 

soft pack 



Old Gold Straights 

X 

2.94+0.05 

king size 

s 

0.12 

non-filter 

CV 

4.0 

soft pack 



Old Gold Filters 

X 

2.17+0.04 

king size 

s 

0.09 

filter 

CV 

4.1 

soft pack 



Old Gold FI Iter lOO's 

X 

2.24±0.04 

lOO iren 

s 

0.10 

filter 

CV 

4.5 

soft pack 



Old Gold Lights 

X 

1.27±D.04 

king size 

s 

0.08 

f i 1ter 

CV 

6.2 

soft pack 



Old Gold Lights 100s 

X 

1.46+D.05 

100 mm 

5 

0.07 

f1 Iter 

CV 

4.7 

soft pack 



Pall Mall 

X 

2.62+0.05 

king size 

s 

0.12 

non-f11 ter 

CV 

4.4 

soft pack 



Pall Mall 

X 

2.02+0.03 

king size 

s 

0.06 

fI Iter 

CV 

3.2 

soft pack 
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Nicotine 

jng/puff. 

CO 

Bg/pUff 

Water 

mgZ-puff 

TPM 

mq/pnff 

0.033±D.001 

0.003 

9.8 

0.58+0.02 

0.05 

8.7 

0.03+0.002 

0.00? 

18.6 

0.41+0.02 

0.04 

9.1 

0.180+0.003 

0.007 

4.0 

2.09+0.04 

0.09 

4.2 

0.4610.02 

0.04 

9.4 

3.59+0.06 

0.14 

3.9 

0.152±0.003 

0.007 

4.5 

2.3310.05 

0.11 

4.6 

0.48+0.03 

0.06 

12.3 

2.00+0.06 

0.14 

4.9 

0.163+0.002 

0.005 

3.0 

2.1910.05 
• 0.12 

5.5 

0.38+0.02 

0.04 

11.6 

2.7910.06 

0.13 

4.7 

0.114+0.003 

0.006 

5.4 

1.45+0.06 

0.13 

8.8 

0.14+0.01 

0.02 

13.7 

1.53+0.05 

0.10 

6.6 

0.109+0.002 

0.005 

4.8 

2.03+0.05 

0.12 

5.8 

0.19+0.01 

0.02 

12.2 

1.76+0.04 

0.09 

4.9 

0.159+0.004 

O.OOB 

5.2 

1.88+0.04 

0.10 

5.2 ■ 

0-3710.02 

0.04 

12.2 

3.1510.07 

0.15 

4.9 

0.130+0.002 

0.005 

5.8 

2.03+0.03 

0.07 

3.3 

0.46+0.03 

0.06 

15.8 

2.6210.05 

0.12 

4.5 


Source: https://www.industrydocuments.ucsf.edu/docs/zfbl0001 




PM3000762410 




Tar 

ntg/puff 

Nicotine 

JiigZp.uf.f 

CO 

mg/puff 

Water 

JitgZpjLfl 

TPM 

mg/puff 

Pall Hall 100's 

100 mm 
filter 
soft pack 

X 

s 

CV 

1.8210.03 
0.07 

3.7 

0.12810.002 

0.005 

4.1 

1.88+0.04 

0.09 

5.0 

0.2710.02 

0.03 

13.0 

2.22+0.04 

0.10 

4.5 

Pall Mall Extra Light 
king size 
f11 Ter 
soft pack 

X 

s 

CV 

0.8210.03 

0.06 

6.8 

0.07210.002 

0.004 

5.9 

0.86+0.03 

0.06 

7.2 

0.08+0.01 

0.01 

17.7 

0.9710.03 

0.07 

7.4 

Pal 1 Mali Light lOO's 

100 mra 
filter 
soft pack 

X 

s 

CV 

1.1610.03 

0.07 

6.4 

0.08910.003 

0.006 

6.6 

1.37+0.06 

0.13 

9.2 

0,11+0.01 

0.01 

11.1 

1.3610.04 

0.09 

6.5 

Pal 1 Mall Light lOO's 
lOO mm 

filter menthol 
soft pack 

X 

s 

CV 

1.6510.04 

0.08 

4.9 

0.12510.002 

0.005 

4.1 

1.66+0.05 
0.11 

6.4 

0.2510.01 

0.03 

13.2 

2.0310.05 

0.11 

5.5 

Pari lament Lights 
king size 
filter 
hard pack 

X 

s 

CV 

1.1710.03 

0.07 

6.3 

0.08410.002 

0.004 

5.3 

1.2910.04 

0.08 

6,1 

0.13+0.01 

0.02 

12,4 

1.3910.04 

0.09 

6.5 

Pari lament Lights 
king size 
filter 
soft pack 

X 

s 

CV 

1.19+0.04 

0.08 

7.0 

0.08510.003 

0.006 

6.7 

1.31+0.04 

0.09 

7.2 

0.1310.01 

0.02 

13.1 

1.4110.05 

0.11 

7.4 

Parliament Lights 100's 

100 mm 
filter 
soft pack 

X 

s 

CV 

1.2610.03 

0.06 

4.9 

0.091+0.002 

0.005 

5.7 

1.37+0.03 

0.07 

5.5 

0.1410.01 

0.01 

8.9 

1.49+0.03 

0.08 

5.1 

Philip Morris 
regular size 
non-filter 
soft pack 

X 

s 

CV 

3.1010.04 

0.10 

3.2 

0.17710.003 

0.007 

3.8 

1.89+0.04 

0.10 

5.1 

0.57+0.03 

0.06 

11.5 

3.8510.07 

0.15 

4.0 
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Brands 



Tar 

mg/puff 

Nicotine 

mg/puff 

CO 

mg/puff 

Water 
mg/piif f 

TPM 

tng/puff 

Philip Morris 
king size 
non-fI Iter 
soft pack 

Commander 

X 

s 

CV 

2.97+0.05 

0.11 

3.6 

0.171±D.003 

0.006 

3.5 

1.8010.05 

0.11 

6.0 

0.46+0.03 

0.07 

14.6 

3.6010,07 

0.15 

4.3 

Philip Morris 
100 mm 
filter 
hard pack 

International 

X 

s 

CV 

1.71±0.02 

0.04 

2.6 

0.10810.001 

0.003 

2.6 

1.5410.02 

0.05 

3.4 

0.2210.01 
0.03 

12.2 

2.04+0.03 

0.07 

3.2 

Philip Morris 
too mm 

f11ter menthoi 
hard pack 

International 

X 

s 

CV 

1.67+0.03 

0.06 

3,7 

0.103+0.002 

0.004 

3.8 

1.6310.03 

0.08 

4.8 

0.211D.01 

0.03 

12.5 

1.98+0.03 

0.07 

3.6 

Picayune 
regular size 
non-fiIter 
soft pack 


X 

s 

CV 

2.76+0,06 

0.13 

4.9 

0.183+0.003 

0.008 

4.2 

2.2210.05 
■ 0.12 

5.2 

0.37+0.04 

0.08 

22.0 

3.3210.08 

0.18 

5.3 

PIayers 
regular size 
non-fI Iter 
hard pack 


X 

5 

CV 

2.83+0.05 

0.11 

4.0 

0.179+0.004 

0.009 

5.1 

1.75+0.04 

0.10 

5.7 

0.39+0.01 

0.03 

7.9 

3.40+0.06 

0.14 

4.1 

Players 
king size 
filter 
hard pack 


5 

CV 

1.41+0.03 

0.07 

5.1 

0.09740.002 

0.005 

5.4’ 

1.4310.03 

0.07 

4.6 

0.17+0.01 

0.02 

8.9 

1.68+0.04 

0.09 

5.3 

PIayers 
king size 
filter menthol 
hard pack 


X 

s 

CV 

1.43±0.03 

0.07 

5.0 

0.09410.003 

0.006 

6,3 

1.4010.03 

0.07 

5.0 ‘ 

0.18+0,01 

0.02 

10.0 

1.71+0.04 

0.09 

5.1 

Players 100's 
100 mm 
fI Iter 
hard pack 


X 

s 

CV 

1.67+D.03 

0.07 

4.5 

0.10810.003 

0.006 

5.3 

1.6010.05 

0.11 

6.7 

0.20+0.01 

0.02 

12.2 

1.98+0.04 

0.09 

4.8 
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Pl\/I3000762412 


.Enand^ 


Tar 

Nicotine 

CO 

Water 

TPM 


Ji^p.UiJ. 

mg/puff 

,cicZ.puff 

mg/lpuff 

mg/puff 

Players 100's 

X 

1.63±0.03 

0.10410.002 

1.5810.03 

0.19+0.01 

1.9310.03 

100 mm 

s 

0.06 

0.004 

0.07 

0.02 

0.06 

f11 ter mentho1 
hard pack 

CV 

3.7 

3.9 

4.7 

8.3 

3.2 

Players Lights 25's 

X 

1.29±0.02 

0.088+0.002 

1.4410.04 

0.1510.01 

1.53+0.03 

king size 

s 

0.04 

0.004 

0.08 

0.01 

0.06 

f11 ter 
soft pack 

CV 

3.3 

4.2 

5.9 

9.2 

3.7 

Players Lights 25's 

X 

1.28ddQ.02 

0.087+D.002 

1.4410.03 

0.14+0.01 

1.5110.02 

king size 

5 

0.05 

0.004 

0.06 

0.01 

0.05 

f11 ter mentho1 
soft pack 

CV 

3.6- 

4.7 

4.2 

8.5 

3.5 

Players 25*s Lights 100's 

X 

1.16+0.02 

0.07910.002 

1.3210.03 

0.1210.003 

1.35+0.02 

100 iwn 

5 

0.04 

0.003 

0.06 

0.01 

0.05 

filter 
soft pack 

CV 

3.9 

4.3 

4.5 

6.6 

5.6 

Players 25's Lights 100's 

X 

1.16+P.02 

0,079+0.001 

1.28+0.02 

0.1210.004 

1.36+0.02 

100 mm 

s 

0.04 

0.003 

0.04 

0.01 

0.05 

filter menthol 
soft pack 

CV 

3.8 

3.8 

3.4 

8.2 

4.0 

Raleigh Con FIItro 

X 

2.37+0.04 

0.118+0.003 

2.4110.05 

0.68+0.03 

3.17+0.07 

regular size 
filter 
soft pack 

s 

0.09 

0.006 

0.11 

0.07 

0.15 

CV 

3.9 

4.9 

4.5 

10.0 

4.7 

Raleigh 

X 

2.93+0.05 

0.157+0.003 

2.2113.06 

0.4110.02 

3.5010.06 

king size 

s 

0.11 

0.007 

0.13 

0.05 

0.13 

non-f1 Iter 
soft pack 

CV 

3.7 

4.7 

6.0 

11.4 

3.7 

Raleigh 

X 

2.17i0.03 

0.13010.002 

2.0710.05 

0.4910.03 

2.7910.05 

king size 

s 

0.06 

0.005 

0.11 

0.07 

0.11 

fI Iter 
soft pack 

CV 

2.8 

3.8 

5.1 

14.0 

4.0 
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Br-ands 


Tar 

Nicotine 

CO 

Water 

TPM 


fflO/puff 

inq/puff 

tpg/puff. 


mg/puff 

Raleigh 100*s 

X 

1,96+0,02 

0.126+0.002 

2.0210.03 

0.28+0.02 

2.3710.04 

100 Iran 

s 

0.05 

0.005 

0.07 

0.04 

0.08 

f11 ter 
soft pack 

CV 

2.8 

3.6 

3.6 

13.3 

3.4 

Raleigh Lights 

X 

1,39±0.02 

0.099±0.002 

1.66+0.04 

0.1710.01 

1.6510.03 

king size 

s 

0.05 

0.005 

0.08 

0.02 

0.07 

filter 
soft pack 

CV 

3.8 

4.8 

4.9 

10.6 

4.1 

Raleigh Lights lOO’s 

X 

1.15+0.02 

0.084t0.002 

1.40+0.04 

0.1Z±D.004 

1.36+0.03 

100 mm 

s 

0.05 

0.004 

0.08 

0.01 

0.06 

filter 
soft pack 

CV 

4.7 

4.8 

5.8 

8.3 

4.7 

Richland (25) 

X 

1.94+0.05 

0,12710.003 

1.89+0.04 

0.3510.03 

Z.421D.07 

king size 

6v 

0,10 

0.006 

0.09 

0.06 

0.15 

fUler . 

soft pack 

5.3 

4.9 

4.6 

16.8 

6.4 

Richland (25) 

X 

2.34+0.04 

0.145+0.003 

2.2710.05 

0.56+0.04 

3.0410.06 

king size 

s 

0.08 

0.006 

0.12 

0.08 

0.14 

filter menthol 
soft pack 

CV 

3.4 

4.3 

5.1 

14.9 

4.6 

Richland Lights (25) 

X 

1.46±0,03 

0.10210.003 

1.79+0.03 

0.1810.01 

1.74+0.04 

king size 

s 

0.07 

0.006 

0.08 

0,02 

0.09 

filter 
soft pack 

CV 

4,9 

6.0 

4.4 

12,4 

5.3 

Ritz 

X 

1.21+0.02 

0.088+0,002 

1.35+0.04 

0.13+0.005 

1.42+0.03 

100 mm 

s 

0.05 

0.004 

0.08 

0.01 

0.06 

filter 
hard pack 

CV 

4,4 

4.1 

6.1 ' 

7.9 

4.4 

RItz 

X 

1.14+0.01 

0.08310.001 

1.13+0.02 

0.1110.003 

1.3310.02 

100 mm 

s 

0.03 

0.003 

0.04 

0.01 

0.04 

filter menthol 
hard pack 

CV 

2.7 

3,1 

3.7 

6.7 

2.8 
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Brands 


Salem 
king size 
filter menthol 
hard pack 


Salem 
king size 
f1 Iter menthol 
soft pack 


Salem 100's 
too mm 

filter menthol 
soft pack 


Salem Lights 
king size 
filter menthol 
soft pack 


Salem Lights lOO's 
100 mm 

filter menthol 
soft pack 


Salem Slim Lights lOO's 
100 mm 

filter menthol 
hard pack 


Salem Ultra Lights 
king size 
filter menthol 
soft pack 


Salem Ultra Lights 100's 
100 mm 

filter menthol 
soft pack 
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Tar 

Nicotine 

CO 

Water 

TPM 


tng/puff 

mg/puff 

mg/puff 

jng/pii.f_f 

mo/puf-f. 

X 

2.27+0.04 

0.150±0.002 

2.0210.04 

0.52+0.03 

2.94+0.06 

s 

0.09 

0.005 

0.09 

0.06 

0.14 

CV 

4.1 

3.2 

4.7 

11.3 

4.9 

X 

2.17+0.04 

O.128±0.OO2 

2.5410.05 

0.48+0.03 

2.77+0.06 

s 

0.08 

0.005 

0.12 

0.07 

0,13 

CV 

3.9 

4.2 

4.7 

14.4 

4.7 

X 

1.70±D.04 

0.11410.003 

1.80+0.05 

0.20+0.01 

2.0110.05 

s 

0.09 

0.006 

0,12 

0.03 

0.12 

CV 

5.4 

5.3 

6.4 , 

14.8 

5.9 

X 

1.31+0.02 

0.09210.002 

1.68+0.03 

0.1410.01 

1.5510.02 

s 

0.05 

0,004 

0,07 

0.01 

0.06 

CV 

3.7 

4.6 

4.2 

10.3 

3.6 

X 

0.94+0.01 

0.074+0.001 

1.20+3.03 

0.0910.003 

1.1013.01 

s 

0.03 

0.003 

0,07 

0.01 

0.03 

CV 

3.0 

3.8 

5.5 

7.4 

3.0 

X 

0.95+0.04 

0.072+0.002 

1.07+0.05 

0.10+0.01 

1.1310.05 

s 

0.09 

0.005 

0.11 

0.02 

0.11 

CV 

9.2 

6.3 

10.1 

16.7 

9.5 

X 

0.70+0.02 

0.056+0.002 

1.0810.03 

0.07+0.003 

0.8210.02 

s 

0,04 

0.005 

0.07 . 

0.01 

0.05 

CV 

5.8 

8.2 

6.5 

10.9 

5.5 

X 

0.51+0.02 

0.042+0.001 

0.83+0.02 

0.0510.003 

0.5940.02 

5 

0.05 

0.003 

0.04 

0.01 

0.04 

CV 

6.7 

7.9 

5.0 

15.8 

6.4 


Source: https://www.industrydocuments.ucsf.edu/docs/zfbl0001 
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Brands 


Tar 

Nicotine 

CO 

Water 

TPM 



fllQ/puft 

UK?/puff 

mg/puff 

nia/j?utf 

Saratoga 120*s 

X 

1.22+0.01 

0.083+0.001 

1.17+0.02 

0.1310.01 

1.43+0.02 

120 mra 

s 

0.03 

0.003 

0.04 

0.01 

0.04 

fl1 ter 
hard pack 

CY 

2.7 

3.5 

3.8 

11.3 

2.9 

Saratoga 120's 

X 

1.22+0.02 

0.083+0.002 

1.19±p.03 

0.1310.01 

1.44+0.03 

120 m 

5 

0.05 

0,004 

0.08 

0.02 

0.06 

filter menthol 
hard pack 

cv 

4.0 

4.7 

6.5 

12.7 

4.3 

Satin 100»s 

% 

1.29+0.04 

0.104+0.003 

1.56±D.05 

0.1410.01 

1.54+0.04 

100 mm 

s. 

0.08 

0.006 

0.12 

0.02 

0.10 

filter 
soft pack 

CV 

6.4 

5*7 

7.6 

10.7 

6.5 

Satin 100's 

X 

1.28+0.03 

0.104±0.003 

1.53+0.05 

0.1410.01 

1.52+0.04 

100 mm 

s 

0.07 

0.006 

0,12 

0.01 

0.09 

filter menthol 
soft pack 

CV 

5.7 

5.7 

7.7 

9.1 

5.8 

Silva Thins 

X 

1.15+0.01 

0.092+0.002 

1.21±D.02 

0.11+0.005 

1.36+0.02 

100 iwn 

s 

0.03 

0.004 

0.05 

0.01 

0.04 

f 11 ter 
hard pack 

CY 

2.6 

4.7 

3.8 

9.5 

3.1 

Silva Thins 

X 

1,38+0.03 

0.109+0.003 

1.2610.03 

0.1710.01 

1.6710.04 

too mm 

s 

0.07 

0.006 

0.08 

0.03 

0.10 

filter 
soft pack 

CV 

5.4 

5.3 

6.0 

15.3 

5.9 

Silva Thins 

X 

1.26±D.03 

0.104±0.003 

1.1810.03 

0.1410.01 

1.5010.04 

100 mm 

s 

0.07 

0.007 

0.07 

0.02 

0.09 

filter menthol 
soft pack 

CV 

5.3 

6.8 

6.3 ‘ 

12.3 

5.8 

Spring 100's 
lOO mm 

X 

2,17+0.03 

0.125+0.002 

2.0710.06 

0.33+0.02 

2.62+0.04 

s 

0.06 

0.004 

0.13 

0.03 

0.09 

filter menthol 
soft pack 

CV 

3.0 

3.2 

6.5 

10.5 

3.4 
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Brands 


Tar 

ms/pjjff 

Nicotine 

nifl/puff 

CO 

Water 
mg/puff 

TPM 

ingZpuff 

St. Moritz 

100 mm 
filter 
soft pack 

X 

s 

CV 

1.68+0.05 

0.12 

7.0 

0.123+0.003 

0.007 

6.0 

1.76+0.07 

0.16 

9.0 

0.24±0.02 

0.04 

16,9 

2.04+0.07 

0.15 

7.2 

St. Moritz 
lOO mm 

filter menthol 
soft pack 

X 

s 

CV 

1.70+0.04 

0.09 

5.0 

0.125±0.003 

0.006 

4.9 

1.75+0.05 

0.12 

6.9 

0.25±0.02 

0.05 

18.4 

2.07+0.06 

0.12 

6.0 

StrIde 
king size 
fI Iter 
soft pack 

X 

s 

CV 

1.84+0.03 

0.07 

3.9 

0.126+0.002 

0.004 

3.0 

1.83+0.04 

0.10 

5.5 

0.32+0.02 

0.05 

15.3 

2.2940.05 

0.11 

5.0 

Stride 100*5 

100 mm 
filter 
soft pack 

X 

s 

CV 

1.64±Q.03 

0,07 

4.5 

0.121^0.003 

0.006 

5.0 

1.68+0.05 

0.12 

6.9 

0,22+0.01 

0.03 

13.3 

1.98±0.04 

0.09 

4.6 

Stride 100’s 

100 mm 

filter menthol 
soft pack 

X 

s 

CV 

1.64+0.03 

0.06 

3.5 

0.119+0.002 

0.005 

4.3 

1.59±0,04 

0.09 

5.6 

0.21+0.01 

0.02 

9.3 

1.97+0.03 

0.07 

3.7 

Tall 120s 

120 mm 
filter 
soft pack 

X 

s 

CV 

1.30+0.03 

0.07 

5.5 

0.101+0.002 

0.005 

4.5 

1.40+0.04 

0.08 

5.9 

0.13+0.01 

0.02 

11.7 

1.53+0.04 

0.08 

5.3 

Tall 120s 

120 mm 

filter menthol 
soft pack 

X 

s 

CV 

1.17+0.03 

0.096+0.002 

0.004 

4.5 

1.22±0.04 

0,08 

6.9 ' 

0.12+0.01 

0.01 

9.7 

1.38±0.04 

0.09 

6.2 

Tareyton 
king size 
flIter 
soft pack 

X 

s 

CV 

1.78+0.03 
0,06 

3.3 

0.115+0.002 

0.005 

4.2 

2.06+0.05 

0.10 

5.1 

0.44±p.02 

0.04 

8.9 

2.34+0.04 

0.09 

3.7 
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Tar 

NIcotlne 

CO 

Water 

TPM 

Brands 


mg/puff 

mg/puff 

! 

mg/puff 

mg/puff 

mg/puff 

Tareyton 100's 

X 

1.57+0.02 

0.107+0.002 

1,96+0.04 

0.25+0.02 

1.93+0.03 

100 mm 

s 

0.05 

0.005 

0.10 

0.03 

0.08 

f11ter 
soft pack 

CV 

3.4 

4.7 

4.9 

13.8 

4.1 

Tareyton Lights 

X 

0,72+0.02 

0.058+0.002 

0.83+0.03 

0.07+0.003 

0.85+0.02 

king size 

s 

0.05 

0.004 

0.07 

0.01 

0.05 

fiIter 
soft pack 

CV 

6.5 

7.2 

8.2 

11.4 

6,4 

Tareyton Long Lights 

X 

0.80iD.02 

0.066ii0.002 

0.90ji).03 

0.07+0.004 

0.94±0.02 

100 mm 

s 

0.04 

0.004 

0.07 

0.01 

0,05 

fI Iter 
soft pack 

CV 

5.0 

5,8 

7.4 

11.0 

5.3 

Triumph 

MP 

X 

0.51±0.04 

0.055+0.003 

0.67+0.05 

0.04+0.01 

0.61+0.05 

king size 

s 

0.09 

0.007 

0.12 

0.01 

0.11 

filter 
soft pack 

CV 

17.8 

13.3 

17.4 

29.0 

17.7 

Triumph 

R 

0.50+0.03 

0,054±0.003 

0.6340.04 

0.04+0.005 

0,59+0.04 

king size 

5 

0.07 

0.006 

0,09 

O.Ql 

0.08 

filter menthol 
soft pack 

CV 

,13.5 

10.8 

14.5 

24.6 

13.5 

Triumph 100s 

X 

0.51dHO,03 

0.056+0.002 

0.69±0.04 

0.04+0.004 

0.61±0.03 

100 mm 

s 

0.06 

0.005 

0.09 

0.01 

0.07 

fI Iter 
soft pack 

CV 

11.4 

9.3 

12.7 

21.4 

11.5 

Triumph 100s 

X 

0.52i0.03 

0.056±0.003 

O.72±0.O4 

0.04+0.003 

0,62+0.03 

100 nm 

s 

0.07 

0.007 

0.08 

0.01 

0.08 

filter menthol 
soft pack 

CV 

12,6 

12.6 

11.4 ' 

17.6 

12.2 

True 

X 

0,61±0.04 

0.058+0.004 

0.59±0.03 

0.06+0.01 

0.73+0.05 

king size 

> s 

0.09 

0.008 

0.07 

0.01 

0.12 

filter 
soft pack 

CV 

15.7 

14.3 

12.2 

22.7 

16.0 
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Brands 


Tar 

Nicotine 

CO 

Water 

TPM 


mg/puff 

Jig/puff 

mg/puff 

HiS./puff 

jng/puff 

True 

X 

0.57+0.07 

0.054±0.005 

0.59+0.05 

o.oeto.oi 

0,69±0.09 

king size 

s 

0.15 

0.012 

0.11 

0.03 

0.19 

f1 Iter menthol 
soft pack 

CV 

27.1 

22.1 

19.0 

49.2 

28.3 

True 100's 

X 

0.87±D.04 

0.078±0.003 

0.85±0.04 

0.09t0.01 

1.0410.05 

too mm 

s 

0.09 

0.007 

0.10 

0.01 

0.11 

f11 ter 
soft pack 

CV 

10.8 

9.4 

11.9 

16.5 

11.0 

True 100's 

X 

0.89+0.06 

0.078t0.004 

0.9210.06 

0.09+0.01 

1.06+0.07 

too mm 

s 

0.12 

0.008 

0.14 

0,02 

0.15 

filter menthol 
soft pack 

CV 

13.8 

10.9 

14.9 

25.9 

14.5 

True Gold 

X 

1.3Ui).03 

0.06^ 

0,101±p.002 

1.65+0,04 

0.14+0.01 

1.56d^.03 

king size 

s 

0,005 

0.09 

0.01 

0.08 

filter 
soft pack 

CV 

4.7 

5.4 

5.5 

10.3 

4.9 

True Gold 

X 

1.36+0.02 

0.104+0.001 

1,86+0.05 

0.14±0.005 

1.61+0.03 

too mm 

s 

0.06 

0.003 

0.11 

0.01 

0.06 

f11 ter 
hard pack 

CV 

4,1 

3.0 

6.0 

7.6 

3.7 

True Gold 

X 

1.34+0.03 

0.100±0.002 

1.81+0.06 

0.1410.01 

1.58+0.04 

too mm 

s 

0.08 

0.005 

0.13 

0.02 

0.09 

filter 
soft pack 

CV 

5.7 

4.6 

7.0 

11.5 

6.0 

Vantage 

5( 

1.13±0.03 

0.080+0.002 

1.62+0.04 

0.13+0.01 

1.34+0.03 

king size 

s 

0.06 

0.004 

0.09 

0.01 

0.07 

filter 
soft pack 

CV 

5.3 

5.5 

5.4 • 

9.3 

5.5 

Vantage 

X 

1.16±0.03 

0.082+0.002 

1.46+0.04 

0.1110.01 

1.35+0.03 

king size 

s 

0.06 

0.004 

0.09 

0.01 

0.07 

flIter menthol 
soft pack 

CV 

4.9 

4,4 

6.3 

10.8 

5.1 
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Bt:.ands 


Tar 

iII£Ul{ULlt 

Nicotine 

ing/puff 

CO 

tng/puff 

Water 

mg/puff 

TPM 

mgZpuff 

Vantage 100s 

100 turn 
fI Iter 
soft pack 

X 

5 

cv 

0.95+P.02 

0,04 

4.0 

0.067+0.001 

0.003 

4.2 

1.28±0.03 
0.06 

4.7 

0.0910.004 

0.01 

8.6 

1.12+0.02 

0.05 

4.1 

Vantage 100s 

100 mm 

filter menthol 
soft pack 

X 

s 

CV 

0.94+0,02 

0.05 

5.0 

0.067±0.002 

0.004 

6.0 

1.27+0,03 

0.06 

4.8 

0.10+0.01 

0.01 

12,3 

1.10+0.02 
0.05 

4.6 

Vantage Ultra Lights 
king size 
filter 
soft pack 

X 

s 

cv 

0.74+0.02 

0.04 

5.9 

0.061±D.002 

0.003 

5.6 

1.12±0.03 

0.07 

5.8 

0.07+0.002 

0-01 

7.6 

0.87+0.02 

0.05 

5.4 

Vantage Ultra Lights 
king size 
filter menthol 
soft pack 

X 

s 

CV 

0.60+0.02 

0.04 

6.6 

0.047+0.003 

0,006 

12.8 

0.87+0.03 

0.07 

8.4 

0.0610.004 

0.01 

14.2 

0.7010.02 

0.05 

6.4 

Vantage Ultra Lights 100s 
100 mm 
filter 
soft pack 

X 

s 

CV 

0.53±0.01 

0.03 

5.9 

0.044+0.001 

0.002 

5.6 

0.86+0.03 

0.06 

6.7 

0.05+0.002 

0.007 

8.6 

0.62+0.02 

0.04 

5.7 

Vantage Ultra Lights 100s 
loo mm 

filter menthol 
soft pack 

X 

s 

CV 

0.58+0.02 

0.04 

7.3 

0.050±D.002 

0.005 

9.1 

0.9510.04 

0.08 

8.3 

0.0510.003 

0.01 

13.0 

0.68+0.02 

0.05 

7.1 

Viceroy 
king size 
f1 Iter 
soft pack 

X 

s 

CV 

2.20±0.04 

0.09 

4.0 

0.131+0,003 

0.006 

4.6 

2.0410.04 

0,08 

4.1 ‘ 

0.5010.03 

0.08 

15.6 

2.83+0.07 

0.16 

5.5 

Viceroy Lights 
king size 
f11 ter 
soft pack 

X 

s 

cv 

1.42±D.03 
0.06 

4.2 

0.097+0.003 

0.006 

6.2 

1.7510.04 

0.10 

5.5 

0.1710.01 

0,02 

11.3 

1.69+0.03 

0.07 

4.1 
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Brands 


Tar 

tng/pJi-f.f 

Viceroy Lights lOO's 

100 mm 
niter 

soft pack 

X 

s 

cv 

1.30+0.03 
0.06 

4.9 

Viceroy Super Long 100's 

100 mm' 
filter 
soft pack 

X 

s 

CV 

1.84+0,03 

0.06 

3.3 

Virginia SIIms 

100 mm 
f11 ter 
soft pack 

X 

s 

CV 

1.62±D.03 

0.07 

4.2 

Virginia Slims 

100 mm 

f11 ter mentho1 
soft pack 

l ^ 

X 

s 

CV 

1.63+0.03 

0.07 

4.1 

Virginia Slims Lights 

100 mm 
filter 
hard pack 

X 

s 

CV 

0,92+0.02 

0.05 

5.9 

Virginia SI 1ms Lights 

100*^mm “ 

filter menthol 
hard pack 

X 

s 

CV 

0.99+0.02 

0.05 

5.5 

Virginia Slims Lights 120's 
120^mm “ 

f11 ter 
hard pack 

X 

5 

CV 

1.18+0.03 

0.07 

6.2 

Virginia Slims LIghts 120's 
120 mm ^ 

filter menthol 
hard pack 

X 

s 

CV 

1.16+0.02 

0.03 

2.9 


Nicotine 

CO 

mg/pufi 

Water 

tng/puff 

TPM 

mg/puff 

0.092+0.002 

0.005 

5.2 

1.65±0,05 

0.12 

7.0 

0,13+0.01 

0.02 

13.2 

1.53+0.03 

0.07 

4.7 

0.121+0.002 

0.005 

4,0 

1.71+0.03 

0.08 

4.5 

0.25+0.01 

0.03 

12.4 

2.21±0.04 

0.08 

3.7 

0.106+0.002 

0.004 

4.2 

1.48+0.03 

0.07 

4.8 

0.20±0.01 

0.03 

14.0 

1.93+0.04 

0.09 

4.7 

0.106±0.003 

0.006 

5.8 

1.47+0.04 

0.08 

5.5 

0.20+0.01 

0.02 

9.7 

1.93±D.04 

0.08 

4.4 

0.068+jD.002 

0.004 

5.8 

0.97+P.03 

0.07 

6.8 

0,09±D.01 

0.01 

13.1 

1.08+0.03 
0.07 

6.4 

0.070+0.002 

0.003 

4.9 

1.08+0.03 

0.08 

7.2 

0.10±0.005 

0.01 

10,6 

1.16+0.03 

0.07 

5.7 

0.081ip.002 

0.004 

5.5 

1.20±0.05 

0.11 

9.2 

0.12+0.01 

0.01 

11.5 

1.38+0.04 

0.09 

6.3 

0.079±0.002 

0.004 

4.4 

1.17±0.03 

0.06 

5.3 

0.12+0.004 

0.01 

7.7 

1.35+0.02 

0.04 

2.8 
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Tar 


Brands 



Winston 

X 

2,06±P,04 

king size 

s 

0.09 

filter 

CV 

4.3 

hard pack 



Winston 

X 

1.78±0.03 

king size 

s 

0.07 

filter 

CV 

4.0 

soft pack 



Winston 100*s 

X 

1.70+0.02 

100 mm 

s 

0,04 

filter 

CV 

2.5 

soft pack 



Winston Lights 

X 

1.33+0.02 

king size 

s 

0.05 

filter 

CV 

3.9 

hard pack 



Winston Lights 

X 

1.28iJ0.02 

king size 

s 

0.04 

f11 Ter 

CV 

3.2 

soft pack 



Winston Lights lOO's 

X 

1,15+0.02 

100 mm 

s 

0.05 

f I Iter 

CV 

4,7 

soft pack 



Winston Ultra Lights 

X 

0.74±0.03 

king size 

s 

0.06 

f11 ter 

CV 

7.6 

soft pack 



Winston Ultra Lights 100's 

X 

0.5840.01 

100 mm 

s 

0.03 

filter 

CV 

5.0 

soft pack 
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Nicotine 

jng/puft 

CO 

mg/puf-f 

Water 
mg/puff 

TPM 

mg/puff 

0.127i0.002 

0.005 

3.6 

1.97+0.05 

0.11 

5.7 

0.50+0.04 

0.09 

17.7 

2.68+0.07 

0.17 

6.2 

0.116+0.002 

0.005 

4.3 

1.6510.04 

0.10 

5.9 

0.2910.01 

0.02 

7.5 

2.19+0.04 

0.08 

3.8 

0.103+0.002 

0.004 

4.1 

1.7210.03 

0.07 

4.2 

0.21+0.01 

0.03 

12.3 

2.02+0.03 

0.06 

2.9 

0.087+0.002 

0.004 

4.6 

1.56+0.04 

0.08 

5.2 

0.16+0.02 

0.03 

20.9 

1.58+0.04 

0.08 

5.3 

0.091+0.001 

0.003 

3.3 

1.53+0.04 

0.08 

5.3 

0.1410.01 

0.01 

10.5 

1.51+0.02 

0.05 

3.5 

0.07945.002 

0.004 

4.8 

1.30+0.03 
0.07 

5.7 

0.12+0.003 

0.01 

6.4 

1.32+0.03 

0.06 

4.5 

0.061+0.001 

0.003 

5.2 

1.16+0.03 

0.07. 

6,0 

0.07+0.01 

0.01 

18.0 

0.86+0.03 

0,06 

7.4 

0.04810.001 

0,003 

6.6 

0.95+0.02 

0.05 

5.6 

0.0510.002 

0.01 

9.9 

0.6810.02 

0.03 

5.0 


Source: https://www.industrydocuments.ucsf.edu/docs/zfbl0001 




B u + t 


Length 
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Source: https://www.industrydocuments.ucsf.edu/docs/zfbl0001 





£jiajid 

Butt L.ength 

Alpine KFMSP 

Astor KFHP 

1^9 -If 

Astor lOO's lOOFHP 

37 

Astor 100's 100FHHP 

37 

Belair KFMSP 

32,33 

Belair 100’s 100FMSP 

39,40 

Benson & Hedges RFHP 

33»34 

Benson & Hedges KFHP 

33,34 

Benson & Hedges 100’s 100FHP 

34,35,36 

Benson & Hedges 100’s 100FMHP 

35»36 

Benson & Hedges 100’s 100FSP 

34,35,36 

Benson & Hedges 100’s 100FMSP 

34,35.36,37 

B&H Deluxe Lights 100’s 100FHP 

38,39 

B&H Deluxe Lights 100’s 100FMHP 

39,40 

B&H Deluxe Ultra Lights 100’s 100FHP 

37,38,39.40,41 

B&H Deluxe Ultra Lights lOO’s 100FMHP 

38,39,40 

Benson & Hedges Lights 100’s 100FSP 

38,39,40 

Benson & Hedges Lights 100’s 100FMSP 

38,39 

Benson & Hedges Multifilter KFSP 

33,34 ■ 

Benson & Hedges Multifilter KFMSP 

32,33 

Bright KFMSP 

34,35 

Bright 100s 100FMSP 

38 

Bull Durham KFSP 

27.28 

Cambridge KFHP 

39,40,41 

Cambridge KFSP 

35.36 

Cambridge 100’s 100FSP 

38,39,40,41 

Camel RNFSP 

23 

Camel Filters KFHP 

26 

Camel Filters KFSP 

27,28,29 

Camel Lights KFHP 

30,31 

Camel Lights KFSP 

33,34,35 

Camel Lights 100’s 100FSP 

37.38.39 

Carlton KFHP 

37,38,39,40 

Carlton KFSP 

32.33.34 

Carlton KFMSP 

33 

Carlton lOO’s 100FHP 

37,38.39 

Carlton 100’s 100FMHP 

37,38,39 

Carlton 100’s 100FSP 

34,35,36 

Carlton 100’s 100FMSP 

33,34,35,36,37 

Carlton 120’s 120FSP 

37.38,39 

Carlton I20’s 120FMSP 

37,38.39 

Carlton Slims 100’s 100FHP 

38.39,40 

Carlton Slims 100’s 100FMHP 

38,39 

Century (25) KFSP 

29,30,31 

Century 100's (25) lOOFSP 

37.38,39 

Century Lights (25) KFSP 

33,34,35 

Century Lights lOO’s (25) 100FSP 

38,39 

Century Lights 100's (25) 100FMSP 

38 

Chesterfield RNFSP 

23 

Chesterfield KNFSP 

23 

Concord (Open) KFMSP 

35.36 
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£jiand 

PiLt-t Len.gth 

Concord (Close) KFMSP 

35.36 

Dorado KFSP 

33,34 

Doral Filter Lights KFSP 

34,35 

Doral Filter Lights KFMSP 

34,35 

Doral 100’s Filter Lights 100FSP 

38,39 

Doral 100'5 Filter Lights 100FMSP 

38,39 

Dunhill Deluxe Lights Kings KFHP 

34,35 

Dunhill Deluxe Lights lOO's 100FHP 

38,38,40 

English Ovals RNFHP 

23 

English Ovals KNFHP 

23 

Eve Slim Lights 100’s 100FHP 

Eve Slim Lights 100’s 100FMHP 

Eve Lights 120’s 120FHP 

37,38,39 

37.38.39 

38.39 

Eve Lights 120»s 120FMHP 

38.39 

Fiesta KFSP 

28 

Galaxy KFSP 

32.33,34,35 

Half & Half KFSP 

27,28 

Herbert Tareyton KNFSP 

23 

Iceberg 100's 100FMSP 

34,35,36.37 

Kent Micronite II KFHP 

28,29.30 

Kent Micronite II KFSP 

28,29,30 

Kent Micronite II 100s 100FSP 

34.35,36 

Kent Micronite II 100s 100FMSP 

34.35,36 

Kent Golden Lights KFHP 

32,33.34 

Kent Golden Lights KFSP 

34,35,36 

Kent Golden Lights KFMSP 

33,34,35.36,37 

Kent Golden Lights 100s 100FHP 

37,38 

Kent Golden Lights lOOs 100FSP 

36,37,38,39 

Kent Golden Lights 100s 100FMSP 

37,38,39 

Kent III KFSP 

34.35,36 

Kent III I00s 100FHP 

37,38,39 

Kent III lOOs 100FSP 

37,38,39 

Kool RNFMSP 

23 

Kool KFHHP 

26 

Kool KFMSP 

29 

Kool (25) KFMSP 

28,29 

Kool Lights KFMSP 

32.33,34 

Kool Lights 100's 100FMSP 

38.39,40 

Kool Milds KFMSP 

33.34.35.36 

Kool Milds (25) KFMSP 

34.35,36,37 

Kool Milds 100’s 100FMSP 

38.39,40 

Kool Super Longs 100's lOOFMSP 

34,35,36 

Kool Ultra KFMSP 

34.35,36 

Kool Ultra 100's lOOFMSP 

39,40 

L & M KFHP 

28,29,30 

L & M KFSP 

32.33,34 

L & H Lights KFSP 

32,33,34 

L & M Long Lights 100FSP 

38,39,40 

L & M Super Kings 100FSP 

38.39 

Lark KFSP 

32,33,34 

Lark 100FSP 

37,38,39,40 


Page 2 


Pl\/I3000762424 


Source: https://www.industrydocuments.ucsf.edu/docs/zfbl0001 





Brand 


Butt 


Lark Lights KFSP 
Lark Lights 100's 100FSP 
Lucky Strike RNFSP 
Lucky Strike KFHP 
Lucky Strike KFSP 
Lucky Strike Filters 100's 100FSP 
Lucky Strike Menthol 100's 100FMSP 
Lucky Strike Lights KFSP 
Lucky Strike Lights 100’s 100FSP 
^3 Marlboro KFHP 
i-b Marlboro KFSP 

Marlboro 25's KFSP 
Marlboro KFMSP 
Marlboro 100's 100FHP 
Marlboro 100's lOOFSP 
Marlboro Lights KFHP 
Marlboro Lights KFSP 
Marlboro Lights 25*s KFSP 
Marlboro Lights lOO's 100FSP 
Max 120s 120FSP 
Max 120s 120FMSP 
Merit KFHP 
U Merit KFSP 
Merit KFMSP 
Merit 100's 100FSP 
Merit 100's 100FMSP 
Merit Ultra Lights KFSP 
Merit Ultra Lights KFMSP 
Merit Ultra Lights 100's 100FSP 
Merit Ultra Lights 100's 100FMSP 
Montclair KFMSP 
More 120s 120FSP 
More 120s 120FMSP 
More Lights 100s 100FHP 
More Lights 100s 100FMHP 
Newport KFMHP 
Newport KFMSP 
Newport (25) KFMSP 
Newport lOO's 100FHHP 
Newport lOO's IOOFKSP 
Newport lOO's (25) lOOFMSP 
Newport Lights KFMHP 
Newport Lights KFMSP 
Newport Lights 100's 100FMHP 
Newport Lights 100's lOOFMSP 
Now KFHP 
Now KFSP 
Now KFMSP 
Now 100s lOOFHP 
Now 100s 100FSP 
Now 100s lOOFMSP 


33.34 
38,39 
23 

32.33.34 

32.33.34 

35.36 

35.36 

32.33.34 
34,35»36 


34.35 

34.35 

33.34.35 
33,34 
33,34,35 

37.38.39 

37.38.39.40 

38.39 

35.36 

34.35.36 

33.34.35.36 
33,34,35 

39.40 

35.36 

33.34.35 

38.39.40 

38.39.40 
26,27,28 
41 ,42,43 
41 ,42,43 

37.38 
38 

28,29 

27,28,29,30 

28,29 

34.35.36 

34.35.36 
28,29 

33.34.35 

33.34.35.36.37 

38.39 

37.38.39 

34.35 

33.34.35 

33.34.35.37.38 

38.39 

37.38.39 

38.39 
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Brand 

Length 

Old Gold Straights KNFSP' 

23 

Old Gold Filters KFSP 

27,28,29 

Old Gold Filter 100’s 100FSP 

34,35,36 

Old Gold Lights KFSP 

38.39 

Old Gold Lights 100s 100FSP 

34,35,36 

Pall Mall KNFSP 

23 

Pall Mall KFSP 

26,27 

Pall Mall 100’s 100FSP 

34,35,36 

Pall Mall Extra Light KFSP 

32,33 

Pall Mall Light 100’s 100FSP 

37.38,39 

Pall Mall Light 100's 100FMSP 

35.36 

Parliament Lights KFHP 

32,33,34 

Parliament Lights KFSP 

32,33.34 

Parliament Lights 100’s 100FSP 

38,39,40 

Philip Morris RNFSP 

23 

Philip Morris Commander KNFSP 

23 

Philip Morris International 100FHP 

35 

Philip Morris International 100FMHP 

35 

Picayune RNFSP 

25 

Players RNFHP 

23 

Players KFHP 

34,35,36 

Players KFMHP 

35 

Players 100's 100FHP 

39,40 

Players 100’s lOOFMHP 

38,39,40 

Players Lights 25’s KFSP 

34,35 

Players Lights 25'3 KFHSP 

34,35 

Players 25's Lights 100’s 100FSP 

39,40 

Players 25's Lights 100’s 100FMSP 

38,39,40 

Raleigh Con Filtro RFSP 

26 

Raleigh KNFSP 

23 

Raleigh KFSP 

29,30 

Raleigh 100's 100FSP 

34,35 

Raleigh Lights KFSP 

32,33.34,35,36 

Raleigh Lights 100's 100FSP 

38,39,40,41 

Richland (25) KFSP 

33.34,35 

Richland (25) KFMSP 

28,29 

Richland Lights (25) KFSP 

35,36 

Ritz 100FHP 

37,38 

Ritz lOOFMHP 

38,39 

Salem KFMHP 


Salem KFMSP 


Salem 100's 100FMSP 


Salem Lights KFMSP 

33,34,35 

Salem Lights 100’s 100FMSP 

37.38.39 

Salem Slim Lights 100's lOOFMHP 

38 

Salem Ultra Lights KFMSP 

34,35 

Salem Ultra Lights 100's IDOFMSP 

35,36,37,38,39,40,41 

Saratoga 120's 120FHP 

37.38.39 

Saratoga 120's 120FMHP 

37,38,39 

Satin 100’s 100FSP 

34.35,36 

Satin 100's lOOFMSP 

33,34.35,36,37 
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Bnsjid 

Length 

Silva Thins 100FHP 

38,39,40 

Silva Thins 100FSP 

34,35,36,37 

Silva Thins 100FMSP 

34,35,36,37 

Spring 100's 100FMSP 

34,35,36 

St. Moritz 100FSP 

35,36,37,38 

St. Moritz 100FHSP 

34,35,36,38,39 

Stride KFSP 

32,33,34 

Stride 100’s 100FSP 

37.38.38 

Stride 100’s 100FMSP 

37,38,39,40,41 

Tall 120s 120FSP 

38,39 

Tall 1203 120FMSP 

37,38,39,40 

Tareyton KFSP 

26,27,28 

Tareyton 100's 100FSP 

34,35,36 

Tareyton Lights KFSP 

35,36 

Tareyton Long Lights 100FSP 

34,35,36 

Triumph KFSP 

34.35,36 

Triumph KFMSP 

34,35,36 

Triumph lOOs 100FSP 

37,38,39 

Triumph 100s 100FMSP 

38.39 

True KFSP 

32,33,34 

True KFMSP 

32,33,34 

True 100’s 100FSP 

34,35,36 

True 100’s 100FMSP 

34,35,36 

True Gold KFSP 

34,35,36 

True Gold 100FHP 

37.38,39 

True Gold 100FSP 

36,37,38,39 

Vantage KFSP 

32,33,34 

Vantage KFMSP 

33,34 

Vantage 100s 100FSP 

36,37.38 

Vantage lOOs 100FMSP 

37,38.39,40 

Vantage Ultra Lights KFSP 

33,34,35 

Vantage Ultra Lights KFMSP 

33,34,35 

Vantage Ultra Lights lOOs 100FSP 

37,38,39 

Vantage Ultra Lights 100s 100FMSP 

37,38,39 

Viceroy KFSP 

28,29 

Viceroy Lights KFSP 

33,34,35,36 

Viceroy Lights 100's 100FSP 

39,40 

Viceroy Super Long 100’s lOOFSP 

35,36 

Virginia Slims 100FSP 

35,36 

Virginia Slims 100FMSP 

34,35.36 

Virginia Slims Lights 100FHP 

38 , 39,40 

Virginia Slims Lights 100FMHP 

38,39,40 

Virginia Slims Lights 120's 120FHP 

38,39,40 

Virginia Slims Lights 120’s 120FMHP 

38,39,40 

3 Winston KFHP 

25.26,27 

: 2 sr.Winston KFSP 

28.29 

Winston 100’s 100FSP 

35 

Winston Lights KFHP 

30 

Winston Lights KFSP 

34,35 

Winston Lights 100’s 100FSP 

36,37,38,39 

Winston Ultra Lights KFSP 

34,35 

Winston Ultra Lights 100's 100FSP 

37,38 
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